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יי : -גץ צצמאפס גמ מגווואטא. וע צת 0 


אי 


. 
דִי שַׁיכּוּת ‏ פון דִיאַלֶעקְטִיק צוּם וִויסֶענְשַׁאפְּטְלִיבֶען 
סאָציָאלַיזִם. ' 


אַז װאָס אִיז אַזוֹינס דיַאַלעַקטיַק? 


יעד עַרשײַנוּנג,. סײַ אִין. דער אוֹיסערליִכעָר נאַטוּר, סײַ. אִין 
דער געזעלשאַפֿט, אַזוֹי אוֹיך אִין לעבּען פֿוּן אַיינציגען מענשען, קען 
מעַן בּעַטראַכֿטעַן . אוֹיף צװי אַרמעַן,. אוֹיף צװײי אופֿניִם. . מען קעַן 
ערשטענם בּעַטראַכֿטעַן אַ געװיַסע עַרשײַנוּנג, אַ געװיַסע זאַך אָדער אַפֿילו 
אַגעװיסע. מדה אִין ‏ שְׁטעַהעֶנדעַן צוּשטאַנד, װי אַזֹי פזעָהט אוֹיִם 
אִין הער הנע, וועֶן. מיַר. דענקען װעַגעַן דעם, אִין מאָמענט פֿוּן אוּנזער 
פֿאָרשעַן, ‏ אוּן אי עיל פֿאַר זיִך אַלײַן, אָבּגעריסען פֿוּן דער אַרו: 
- -מינעָר װעַלט, אַזֹי. װי. אַ אַיינציגעֶר. ריַנג, 5 האָט קײַן שׁוּם שײַוּת 
! ניט.-מיִט די א ריַנגעַן. פֿוּן אַז קײַט, פֿון װעַלכֿער עֶר האָט זיף 
אָבּגעריסעַן. צװײַטעַנס קען מען בּעטראַכֿטען אַ עַרשײַנוּנג אִין בּעוועֲגוּנג, 
אִין. ענטװיִקלוּנג, אִין. צוזאַמעַנהאַנג מיִט די פֿריִהעַרדיַנע, שפּעַטעַרדיגע 
אוּן אַהוּמיגע עֶרשײַטנגעַן אוּן בּעֲדיִנגוּנגען, צװישען וועלכע די ערשײַנוּנג, 
װאָס. אוּנז אִינטערעסירט,. קומט פֿאָר, אי שט ל זיַך מיר פֿאָר די 
! זאַך, גיַש װ! זי זעָהט אוֹים אִיצטעֲר, נוּר אוֹיךְ װי זי האָט פֿריָהעֶר 
אויסגעֲזְעָהן אוּן װי זי וועט שפּעטעֶר או בא שא דענק װיַעדער וועַנעַן 
אִיהך נִיִט וי זי אִיִז אַ לײיַן, טר װי זי זעָדט אוֹיס צװיִשען אַנדערע 
זאַכֿען,, מיט װעֲלכֿעַ זי אִיז פֿעַרבּוּנדעֶן. 
די מײַנוּנג, . דעם אוּרטײיל, װאָס אִיך בּעֲקוּם װעַנען די עַר- 
פֿאָרשטע עֶרשײַטנג,. אִיז זעהר פֿעַרשיִעדען אוּן אִיז עֶנג פֿעַרבּוּנדען 
מיט. די אוֹפֿנים, אָדעֲר, װי מעַן חפֿט דאָס װיַפעַנשאַפֿטליַך, מיִש 
די מעַטאָדעָס, װיַ אַזוֹיאַיך דענק אוּן טראַכֿט װעֶגעֲן אֵיהר. 
לאָמיָר נעָהמען, צוּם בּײַשפּיַל, די עֶרשײַנוּנג, װאָס מעַן הפֿט אָן 
מיט'ן נאָמען ,מ ל המ ה". אִין יעֲדעֶר מלחמה װעֶרט פֿערגאָסען בּלוּש, 
קוּמעַן פֿאָר רציהוֹת. יעֶדע מלהמה פֿעראוּרזאַכֿט זעהר פֿיַעל עֶלעֲנֵר, 
צרוֹת, קהאַנקהײַטען אוּן נאָך אַזוֹינע אָנשיִקעניסען. ועֶן אִיךְ בּעַטהאַכט 
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: אִיף נעָהם ניִט אִין אַכֿט די בּעֲדיַנוּננעֶן אּן אומשמענדען, בּײַ װעָל- / 
כֹעָ די מלהמה קומט פֿאָר, --װעַל אִיךּ אַלעָ מאָל פֿעָראורטײַלען 


מאָל האַלטען פֿאַר רוֹצהים, פֿאַר בּלוּט-פֿעַרניַסער, פֿאַר אַכֿודים און. 4 


-- יט אִין פֿעָרגליװעַרטעַן אוּן שטעהענדעַן ציּשטאַנד, טר אִיךְ פֿאָרשׁ. גי 
פֿריַהעֶר אוֹים די בּעֲדיִנטינעַן, די אוואַלען, העַלע האָבּעָן אַרֹיסגעַ- ‏ / 


צֵרוֹת, יה א נְנד אוּן לײיַדעַן, נאָך ערגעֶרע רציחוֹת. אַזעלכֿע 


0 / 0 : = : 

- די מלהמה אוֹיפֿן עֶרשטעָן אופֿן, לוט די עֶרשטע מעמארע,. ד. ה,- 
חי :0 
מלחמה, זי פֿעַראַכֿטען ; אִיך װֹעָל אַלֹץַ מאָל געַנּעֶן אונרעַכט יעֶע ‏ / 
מעֶנשׁעַן, װעלכֿע זנען שילדיג אִין דעַר מלחמה ; אִיךְ װעָל זײַ אַלךָ / : 
פֿעַרבּרעָכּעַר, װײַל יִעֶדעָ מלהמה 8 אַ ר זיַך אִיז אַ רציחה, אַ פֿערבּרעכֿען. - 


0 1 
בּעטראַלט אִיך אָבּעֶר די מלהמה ניט װי זעֲהט פֿאַרויַף אים, / 


רופֿעַן די מלחמה, אוּן די רעזולטאַטעַן צוּ װאָס די מלהמה פֿיָהרט, : 


קַעַן מעֲנליך זײַן, אַז אִין אַנדעֲרע פֿאַלעֶן װעָל אִיךְּ זי ניִם פּֿעהאַפֿטעַן, / / 
נור, פֿעַרקעֲהרט, אִיךְ װעָל זי, די מלהמה, רעכנען פֿאַר אַנרֹיסען + 
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מען, ד. ה., װעַן מיר בַטראַלמען זי אַלס אַ רינג פֿון אַנאַנצץ קײַט  /‏ 
עַרשײַנּנגעֶן, אַלם אַ יין שטריך פֿון אַ גאַנצעָן בּילד פּאַסוחנגען, אִיו ‏ / 
זי אָפֿטמאָל זעֲהר נומציג אוּן װַכטיג. די יסוּרים אוּן לײַדען, װאָס הי 
מלהמה בּרענגט מֿיִט זיך, קעֶן מען ּערעכטינען איּן פֿעַרטײַריגען 
אִין אַזוֹינֹעְ פֿאַלען, װ ונ דעֶר מלהמה װאָלט געֲװעֶן נאָךְּ גרעסעֲרץַ. . + 


גײַסטיָגעַן נצחין, פֿאַר אַ נהוֹיסען מאָראַלישעַן עַרפֿאָלג, אוּן די וג 8 
כֹעָ זעַנען שּלדיג אִין אַזאַ מלחמה, װעֶלעֶן מיַר האַלטען פֿאַר גהיסץ / 
זיַטליכֿץץ העַלדען, פֿאַר אִידעאַלען, װעַלכֹע דאַרפֿעַן דיַנעֶן אַלֹם אַמוּס- . . / 
טעָר פֿאַר די אִיבּרינְעָ מענשֶׁעַן. די מלהמה אַלײַן, פֿאַרזיַךנעֲנוּמעָן, . 6 
אִיז טאַקע זעֲהר אַ מיאוסץ זאַך, פֿעראוּרזאַכט זַעָהר פֿיַעל עַלעֲנן ‏ / 
לײַדען, אָבּעֶר געַנוּמעַן אִין אֵיהר ענטשטעהן אוּן אִין אִיהרע רעזולטאַ: ‏ 2 


פֿאָרטעַן מלחמות, לשעתנפוען וַעָהעֶן מיַר זעהר אָפֿט אִין עָר 
נעשיכֿטע. צוּם בּײַשפּיַעל די מלחמה, װאָס די געגערען האָכּעַן נעפֿוָהרט 
אִין פֿאָדינעָן יאָהר-הונדעָרט געַנעַן די ,װײַסע" אִין אַמעֲריָקאַ אוס זיך 
צוּ ּעפֿרײַען פֿון שקלאַפֿישען יאָך; אֶדעֶר דאָס בּלוּט-פֿעַתײיסען, ‏ 
װאָס קוּמט פֿאָר אִין דער צײַט פֿוּן רע רעװאָלוציע! צוּ דאַרף מען נאָך 
האָבּעָן ראיות, אַז א מלן חמה אִיז אַגליִק פֿאַר די מעַנשהײַט? ! 
הע מיָר װיַעדער דעם אִירעֲאַל פן פֿרײַהײַט". בּײַ קיָנעָם אִיז 
קײַן ניִט, אַז די ,פֿרײַהײַט" אִיז דעֶר גרעסטעֲר ציִעל, צוּ װעַלכען 
די א האָט פֿוּן אוֹיבּיג אָן געשטרענּט, אַז קײַן ּעֶסעֶרץ ציקונפֿט ‏ / 
קעַן זיך יעֲדֹעֶר דענקענדער מעֲנשׁ ניט פֿאָרשטעלעַן, װיַ רי צײַט, ‏ 
ועֶן אַ לע װעָלעַן זײַן פֿרײַ, ניִט אונטערדריקט. אָנּעֶר אוֹיך ריע / 
,פּעֲרזעֲנליכֿע פֿרײַהײַט' אִיז אַגליִק נוּר בּײַ געויסְע כּעַרינטינגעַן, בּײַ = / 


0 
7 


געֲוויִסְע תּנאים. נִיִט אַלע מאָל אָבּעָר אִיז פֿרײַהײַט אַגליִק. שטעלט 


אַייך פֿאָר די פֿרײַהײַט צוּ טוֹיטעֶן, ההגעָנעַן, שלעכֿטס טהאָן א. ז. װ. 
קײַן פֿערששענדיַגער מעַנשׁ װעָט ניִם זײַן צוּפֿריִדעַן פֿוּן אַזאַ מין 
,פֿרײַהײַט". אַזאַ :מיַן פֿרײַהײַט פֿיִהוט צוּ. דער ,אוּנפֿרײַהײַט". פֿונם 
שװאַכֿען געַגעָן שטאַרקען. אוֹיבּ די מעַנשען, בּײַ װעמעַן דער , פֿרײַעַדײ 


װײַלעֶן דְהיקְט זיַך אוֹיס אִין אַזעלכע זאַכעַן, װעלעֶן ניש זײַן בּענרענצט 


דורך געֲװיִסְע געֲזעֶצען, װעֶט די גאַנצע געַזעַלשאַפֿט וועָרעְן פֿער? 


קנעַכּטעט בּײַ. די דאָזיגע ,פֿרײַע". ,פֿרײַהוַט" פֿאַר זיך אַלײַן אִיז 


געֲוויִס ‏ אַגרוֹיסע און טצינ זאָך : -- אִין. פֿעַרשיִעדענע פֿאַלען,. בּײַ 
פֿעַרשײַעדעַנע אומשטעַנדען אִיז דאָס אַנ'אוּנגליִק, אוּן דעריבּעַר מוּז מעַן 
די ,,פֿרײַהײַט" בּעַטראַכֿטעַן ניט בּכּלל, אַלם אַזֹינע, נור די ,פֿרײַ. 
הײַט" בײַ יעָדעֶן פֿאַל בּעזוּנדעֶר. װעָן אִיך שטעָל די פֿראַגע, אוֹיבּ ‏ פֿרײַ: 
הײַט" אִיז גוּם אָדעֶר שלעכֿט, דאַרף אִיךּ דאָס ניט בּעַטראַכֿטעַן אַבּסאָלוּט, 
ר אִין עֶרך מיַט די כּעַדיַנגוּנגען אוּן פֿאָלנען, װאָס דיזע פֿרײַהײַט 
קעֶן ‏ האָבען- / 

אַלס אַ דריַטעַן משל װעֲלעְן מיַר נעָהמעַן ד! מדה פֿוּן לינעַן- 
זאָגען. זאָנען לינען אִיז געוויִם אַ מיאוּסע, אַ שעַנדליכֿע זאַך, די יעַניִנע, 
וועַלכעַ. פֿאָרשען די ערשײַנוּנגען לוֹיט . די עֶרשׁטעַ. מעטאָדע, . װעלען 
אַלעַ. מאָל פֿעַראַכֿטען די מעַנשען, װעֶללֹעַ זאָגעַן אַלינעַן, װײַל אַ 
ליגען אִיז דער געַנעַנזאֵץ, דעַר היפּך פֿון אֶמת אוּן אַניִט אָמתְעֲר 
מענש אִיז אַלע מאָל אַ פֿאַלשעַר מעֲנש. די אָנהעַנגעַר פֿוּן דער צװײַטער 
מעַטאָדע װועַלעַן אָבּער ניִט פֿעַראוּרטײַלען אַ מעַנשעַן, װאָס האָט גע= 
זאָגט אַ ליַגען, אַיידער זי װײַמען ניִט די אוּרזאַכעַן און די אומשטענדען, 
בּײַ וװעָלכע דער לינען אִיו געזאָגט געװאָרען, װײַל אִין צוזאַמעַנהאַנג 
מיִט די שפּעטעַרדיגעַ. אוּן אַרוּמיגע עַרשײַנוּנגעַן קען זײַן,. אַז דער 
לינעַן אִיז געֲועַן אַ גרוֹיסע געַרעכטינקײַט, אַטוֹבה פֿאַר מעַנשעַן. א 
קראַנקעַר צוּם בּײַשפּיעל װעַנדעָט זיִך צוּם דאָקטאָר נאָך אַנ'עֲצה. דער 
דאָקמאָר געֲפֿינט, אַז דעֶר קראַנקעַר קען ניט אוו 5 ט װעֶרעַן אוּן 
ועָט פוזען שטאַרבּען. װעֶן דער דאָקטאָר זאָל ראָ זאָגען דעם רײַנעם 
אָמת, װעָט עֶר דעם קראַנקען. אוּן וע נאָהענשע קארט כֹעֶן זַעֲהֶר 

פֿיִעל יסירים' א די װאָס זאָל דעַר דאָקטאָר אִין אַזאַ אל 
מהון ? צוּ מוּז עֶר דאָ זאָגעַן דעַם אָמת, װײַל עדער לגע אִיז אוּנזיַטליך? 
אָדעֶר זאָגעַן דָאָ א כּדי נם 1 א דאָ אַזוֹי פֿיעל שמערצען 
אוּן אינגליקען ? די אָנהענגער פֿוּן דער עַרשטער מעטאָדע װעֶלעֶן גע 
װיִס זאָגען, אַז אוֹיךְ אִין דיִען פֿאַ? מיז דעֶר דאָקטאָר זאָגעַן דעם 
אָמֹת, װײַל. זײַ בּעַטראַפֿטען ניִט דעָם אֶָהט, די צײַט, די אַחימיגע 
בּעֲדיִנגוּננעַן אוּן פֿאָלנען, װאָס דער לינעַן קען אַהיסחפֿעַן. די אָנ 


יא " 


העננעֶר פון דֹעַר צװוײיַטער מעַטאָדע אָנּער װעַלען וי איך אַזאַ 
פֿאַל-רעֲכנעַן. פֿאַר אַ גרויסע אַכזריוֹת אוּן מדה רעה, אוינּ דער דאָק- - 
טאָר זאָל דאָ זאָגעַן דעס אָמת. אִין דעָם פֿאַל װעַלעַן היוע עלא 
אִין נאָמעַן פֿון רחמנות אוּן געַרעַכטינקײַט צוּ זאָגען אַלינעַן. 0 
?די עֶרשטע מעַטאָרע פֿון דענקען אוּן פֿאָרשעַן װעֲרט 866 - 7 
| חי מעַטאַפֿיַזישעַ מעַטאָדע, די צוייטע - די ריַאַלעקט!- / 
ישׁעָ מעַטאָדעַ. אַמעַטאַפֿיזיַק בּעטראַכט יַעֲרֹעַ זאַך אַנּסאָלװט פֿאַר - :4 
זיַך, ניַט אִין פֿעַרבּאַנד מיַט די אַרומינע עַרשײַנוּננען. אַ מעַשאַפֿיזיק װײַם / 
: ניִט ‏ פֿון' זײַטיעַ בּעַדיִננוּנגעַן, עֶר העכֿעַנט זיִך ניש מיט איפערלעע = 
אומשטענדעַן, עַר טענהט: אֲדעַר - אָדעֲר', ערע עַרשײַטנג קען זײַן 2 2 
אָדעָר ניט אָדעַר שלעַכֿט, יעָהע מדה אִיז אָדעָר אַ נוּטע מרה, אָהאָה ' // 
אַ שלעַכטע מרה, 
בּלוּט-פֿעַרניַסעַן אִיז פֿאַר אַ מעַטאַפֿיזיִקעֶר אַלע מאָל אַ רציחה, / 
אַ ליַנ:י טאָר מעַן לוט זײַן מײַטנג, קײַנמאָל ניִט זאָנעַן, אוּן מיַר טאָ-. 
רעַן דאָ ניִט אוֹיסנעָהמען פֿעַרשיעדעַנע תּנאים. אַ דיַאַלעקטיק בעַ= / 
 .-‏ מראַכֿט יעֶדֹעַ זאַך אִין עֶרשײַנוּנג אוּן עַנטװיִקלוּננס:צושטאַנד, אֵין / - 
צוזאַמעַנהאַנג טיט די אִיבּעֶרינעַ, מיַט די אַרוּמינע, פֿרהעַרדינץ און ‏ | 
שפּעַטעֲרדיגעַ עֶרשײַנוּננעַן. אַ דײַאַלעקטיַק בעַטראַכֿט יעֶרע עַרשײַטענ 
יט אַלס אַ אָבּנעַזוּנדעֲרטעַן, אָבגעריטענם רינג, נוּר אַלם אַ מײַל פֿון 
דעֲר- נאַנצעָר עֶנטװיִקלוּנגס-קײַט, אַלס אַ רעַװלטאַט פוּן די פֿאָוַנץ ‏ / 
ּעֲדינגוּננעָן אוּן אַ סינּה פֿאַר שפּעַטעַרדינע בּעֲדיִננוּנעַן, אוּן העַה" ‏ . / 
בּעֶר שׁאַצט א דיאַלעַקט יק יעדעַ עֶרשײַנוּנג ניט פֿאַר זוּך אַלײַן, אַבּסאָ-  /‏ 
ליּט, נוּר אִין בּעֲצוּג. מיט אַנדעָרע עַרשײַנוּנגען, װאָס סיר אוֹי? 
סעֲר אִיֹהר. פֿאַר אַ דיאַלעַקטיַק אִיז נֹיִט יעֲדע עֶרשײַנוּנג אַבּטאָלוט ‏ 
- וט אָדעָר אַבּסאָליוט שלעכט, אָדעֶר שעַהן אָדעֶר מיאוּם, פֿאַי אֵיהֹם ‏ / 
אִיז די זעַלבּינע זאַך טײַל-מאָל נוט אוּן טײַל-מאָל שלעכט, דאָס ועָנֹ- 
העט זיך לוט די אַחימינעַ בּעֲדיִנגוּננעָן. לוט פֿערנוסען אִיו ַנָהט 5 
מאָל נוּט, אַנדעֲרס מאָל א אַ לינעַן זאָנען אִיז אַנרעָרס מאָל אַ ‏ | 
מדה טוֹפֿה, אַנדערס מאָל אַ מדה רעה. דעֲרינּעֶר קעַן יעָרע זאַך, ואָם ‏ 6 
עֶנטװיִקעלט ט אוּן עֶנדעָרט ויך, זײַן אִי גוּט-אִי שלעָפֿט אָנעֶר ניט ‏ / 
אָדעֶר גוּט אָדעָר שלעַכֿט, װי די מעַטאַפֿיַיַקעַר מײַנעַן. 


שי 


די דיאַלעָקטיַק פֿון העֲנעָל. 


די מײַטנג, אַז יעֶדעָ זאַך אָדעֶר יעֶדע עַרשײַנּנג מוו בּעטהאַפֿט ‏ / 
א גפֿאָרשט װערעֶן ר האָט 98 געהאַט אַנהעַנגר ג"י / 
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=== צָוּם עֶרשטעַן מאָל פֿאָרמװלירט געאָדעֶן חור דעם בּעֲריִהמטעָן דײַט, 
4 7 
1 8 : 


שעַן פֿילאָזאָף העַגעַל. 

העֲגעָל האָט בּעֲויִעָן, אַז די װעָלט בּכּלל, אַזוֹי די אַלע אֵיינ: 
צינעָ בּחאים, אֶדעֶר אוּנלעבּעדיגע זאַכען, װעַלכע זעַנען אִין אִיהר 
פֿאַהאַן, אִיז ניט אַלע מאָל אֵיינעַ אוּן די זעלבּע, אִיז ניִט פֿערגליוערט, 


- אָהן אַ שׁוּם פֿערענדערוּנג, נאָר זי געַפֿיַנט זיַך אִין אַ שטעַנדיגעַר אוּנ. 
. אױפֿהעָרליַכֿעַר ענטװיִקלוּנג אוּן ‏ בּעֲוועֲנינג. אַלעָם פֿליַסט, אַלעָם עָנ: 
דערט זיך : ידע בּעַשעַפֿעֲניִשׁ װעָרט געבּאָרעַן, לַעֲנּט אוּן שטאַרבּט ; 


יַעֲדעַ זאָךּ עַנטשטעהט, עַקזיִסטיָרט אוּן פֿעָרגעהט. אִין יעֶדעֶר שפּעַ= 
טּעַרדיִנער רגע געֲפֿיַנט זיִך ידע בּעשעפֿעֲניִשׁ, יַעֲדעַ זאַך אֶדעֶר יעֲדע 


ערשײַנונג אוֹיף אַנאַנדער אַרט אּן אוֹיף אַנאַנדער שטאַפּעל פֿון . 


עַנשװיקלוּנג, װיַ מיִט אַ רגע פֿריִהער. אוּן ממילא אִיז די זאַךּ נופא 
שׁוֹין אַנאַנדעֲרע, װי מיַט אַ רגע פֿריָהעֶר. יעֲדץ זאַך אִיז דאָך ניִט 


מעֲהר, װי דער סך= :הכל פֿוּן אִיהרע אַייגעַנשאַפֿטען -- דאָס אויסזעָהען, 


די גרוֹיס, די פֿאַרבּ די בּעַשטאַנד:שײַלען, די נועליפקײַט זי אַלע 
פמנים װאָס זעַנעֶן אִין אִיהר פֿאַראַן. עַנדעָרעַן זיך די סמנים, -- די 
אַײגענשאַפֿטעַן - עַנדעֶרט זיִך אוֹיךְ די זאַך, זי װעָרט אָנדעֲרש, אֵיידעֶר 
זי אִיז געווען פֿריהעַר. | 
יעדעַ זאַך אִיז, אוֹיף דעם אופֿן, דאָ אוּן ניִט דאָ;עַקזיַסטיָרט 
און עַקזיִסטיָרט גיָט, װײַל זי האַלט אִין אַ שטענדינען עַנדעַרען 
זײך; אָט אִיז זי דאָס, אָט אִיז זי נ יִט דאָס, נר עַטװאָס אַנדעָרש. 
אַ בּוֹים צום בּײַשפּיעל, רופֿעַן מֹיֶר אָן אַ זאַך, װאָס װאַקסט, האָט אַ 
װאָרצעָל, אַ שטענגעַל, צװײַגעַן, בּלעטעֶר א. ז. װ. דער װאָרצעל, 
שמעֲנגעָל, צװײַגעַן אוּן בּלעטעֶר שְׁמעַהען ָבּער 5 נמאָל נִיִט אוֹיף 
אֵיין שטאַנד: אָרעַר : װאַקס עַן, אָדעֶר זײַ װעלקען- אִיך קעַן דעריבּער 
יט זאָגעַן, אַז דער בּוֹים זעָהט אוֹיס דוקא אַזוֹי א ניִש אַנדעֲרש, 
אל 'אִין דעַר אָמת'ן עַנדעֲרט זיַך דער בּוֹים אּן זזָהט אוֹיִס אַ זוֹי אוּן 
אוֹיךְּ אַנדעֲרש. יעֶדעַ קאָפּיע, װאָס אִיךְ זאָל ניִט אַראָנּנעָהמעַן פֿון בּוֹים, 
װעָט אַלעַ מאָל זײַן ניִם ריטיג, װײַל די קאָפּיע שטעהט אוּנבּעװעֲנליך 
אוּן דער בּוֹים האַלט אִין אֵיין בּעַהעֶנעֶן זיַך, אִין אֵיין עֶנדעֶרען זיַך. 
װיָל אִיך האָבּעַן אַנאָמת-ריַפטינע קאָפּיץַ פֿון דעַר עַרשײַנוּנג, ‏ זאַך, 
כּעשעַפֿעֲניֵשׁ אוּן אַזוֹי װײַטער, מוּז אִיךְ אִין מײַן בּעֲנריִף די זאַך 
פֿאָרשטעלעַן ניִט אִין. שטעהענדעַן צוּשטאַנד, טור אִין עַנדעָרען. זיך, 
אִין אִיהר ענטשטעהן אוּן פֿערנעהן, אִין אִיהר אִיצְטיִנעַן אוֹיס עה אוּן 
אוֹיךְ אִין אַנאַנדעַר אוֹיסעָהן ; אִיךְ מיז דענקען ועַנעֶן אִיהר אַזוֹ 
הי זי אִי אוּן װיַ וי אֵין ניט, װײַל אִט אִיו : יאָ אוּן אָט 
אִיז ניִט. 


אַלעַ זאַכֿעַן, װאָס רוּהעַן ניִט, 


אוּן שטעֲנדינעַן געֲבּוֹירעַן-וועֶרעֶן בּילדעט האָס לעֲבּעֶן פֿון יעֶדעַן אָר?. 


האָס 6 אִיז ניט בְּלוֹיז לע בּעַן, גר אוֹיךְ ילע 5 
חי מֹיָר װײַסען, אִיז יעֶדעֶר לַעֶבּעֲדיגעֶר אָרגאַניזם צוזאַמעַנגעועֶצט פֿון - 
אַ אוּנגעהייעֶרע גרוֹיסעֶר צאָהל קלײַנינקע. ועלבּסששטענדינע לעבּענס-- - 
פֿון די צעַלעַן. די דאָזיגע צעַלעַן װעקפלען זיַך, עֶנדעָרן זי = 
עדעֶר רע שטאַרבּעַן פֿיִעלע אָב אוּן ? װיַעדעֶר װעֶרעַן געכּוירען.. 
דעֶר דאָזיגעֶר פּראָצעַם פֿון אַ שטעַנדינעַן אוּנאױפֿהעַרליכֿעַן שטאַר 


נאַניִום *). אוֹיף אַזאַ אוֹפֿן קימט אוֹיס, אַז דעֶר אָרנאַנים שטעהט ניט // 
קײַן אַײַן רע אַפֿילוּ אוֹיף אַיין שטאַנד, האָט ניִט אַ ין אוֹיסעָהן,. 
אִיז ניָט נוּר לעבּעַן. עֲדעֶר אָרגאַנים בּעֶועֶנט זיַך שטעֲנהיג, ההט - : 
ניִט, נעהמט אָן פֿעַרשײַערענע געַשטאַלטען. אִין אַ געויִסער צײַט זענען - 2 
אַלעָ צעַלעַן פֿוּן.אָרנאַניִם אַנדעֶרץ אוּן ממילא אוֹיךְ הער 0 אל 
אָרגאַניזם אַנאַנדעֲרעַר. עַם אִיו דעריִנעֶר אונמענליך צי בּעֲקוּמען אַ ‏ / 
בּילד, וי אַזוֹי דער, אֶדעֲר יעֶנעֶר אָרגאַניזם זְעָהט אוֹים אִין דיַען 5 6 3 
מעַנט, אִין דער הנע, װײַל שׁוֹיִן אִין דיַעֶר. רגע אִיז פֿאָרנעקימען אַ. 
פֿעַרעַנדעֲרוּנג, אוּן אַ טײַל לעבּעֶן אִיז געַװאָרען טוֹיט. קײַ ן פֿאָרשטעַלונג,. 
װאָס אִיךָ בּעֲקוּם פֿוּן אָרגאַניַזם, קען ממילא ניט זײַן ריפֿטיג, אויכּ אִיךְ 
דענק ר פֿון לַע בּײַם אָרנאַניַזם. אִין אָמתץ אִיז קײַן אָרנאַנוום ניט - 
אַזוֹי אֶדעֶר אַזוֹי, ר אַזוֹי און ניָט אַזוֹ, עֶר אִיז האָס אוּן יעַנץ 
צוזאַמעַן, אִיז טוֹיט אוּן לעֲבּעריג אִינאַיינעם. אוּנזער פאַרשטעלונג 
וועֶגעֶן לעבּעֶן קעֶן ניר דעמאָלט זײַן ריפֿטיג, װעֶן אִיךְ דענק בַּעַת מעשה 
אוֹיך ועֶנעֶן. טוֹים. וא יישִׁי ;פֿאַראַן") אִין ניִם טר אַ ,ישִי 
אוֹיך אַ ,;אָיִן" (,ניטאָ'), אָדער, בּעֶסער, יעֶדעֶר יש אִיו טה דאַן אַ 
ועֶן עֶר אִיז א מיַט אַאָיָן. 
האָס זְעֲלבּץַ, װאָס קומט פֿאָר מיִט'ן אָרנאַניִום קוּמט פֿאָר בײַ 
װאָס ‏ בּעֶועֶנעֶן זיך שטענהיָג. אַזי 
װיַ אִיך קעַן ניִט בּעַצְייִכֿנעֶן דעם א פּלאַץ אָדעֶר אָרט, אוֹיף 
װעֲלכֿעַן אַ צוּנ, װאָס האַלט אִין געהן געפֿינט זיך, אַזוֹי קען אִיך קײַן 
מאָל ניִם + צושרײַבּעַן 0 אַינעֲנשאַפֿט -- אַ מעלה אָדעֶר אַ 
חסחוֹן -- אַי זאַך, װאָס אִיהרע אַיינעֲנשאַפֿטעַן האַלטען אִין אַ שטענדיִגעָר 
עֶנטװיִקלונג, אִין. אַ שמעַנדינעַן עֶנדעֶרן זיך. 
הל אִיךְ אָבּשאַצעֶן דעָם ח װעֶרטה פֿון אַ געװיִסעֶר עַרשײַטינג, מוּז 
אִיך קוֹדם כֹּל זי בּעַטראַכֿטעַן היסטאָריש, אִין בּעָועֶטנג, אוּן װי- 
פען,. אוֹיף װעַלכֿעָן שטאַפּעַל פֿון עֶנטװיִקלוּנג זי געפֿינט זיך. אוֹיבּ זי 


*) צוּליַעבּ אַײנפֿאַכקײַט װעֲגעַן נעָהמעָן מוַר דאָ נִיִט אִין אָנבּעָטראַכט 
די פּראָצעסעָן, װעָלכְעָ קומעָן פֿאָר אִין דער צעָלעָ גוּפֿא, 


יו אִיז געֲוועֵן גוּט, טשצליף אין צונעַפּאַסט צו אֵיין צײַט, אִיז קײַן ראיה 
:5 2 ניט, אַז זי אִיז אוֹיךְ גום אִין אַ שפּעטעַרדינעֶר צײַט, אָדעֶר, פֿעֶרקעֲהרט, 
װעַן אִיצטעָר אִיז די -עֶרשײַנוּנג אִיבּעֲריַג, אוּנטשציג אָדעֶר שעֲדליך, 

אִיז קײַן. ראיה נֹיִט, אַז זי אִיז געוועָן אַלעַ מאָל אַזוֹי. ועַן אִיךְ בעַ= - 

טראַפֿט אַ געװיִסע פֿאָרם, אַיינריָכטוּנג, אָדעֶר געֲועֵץ אִין אוּנזער נע= 

זעלשאַפֿטליכען לעַבּעֶן, מיּז אִיךּ אַלעַ מאָל נעָהמען אִין בּעטראַכֿט די 
- = גּעזעלשאַפֿטליכע: בּעדיִנגוּנגען,. דעם שטאַפּעַל פֿון עֶנטװיקלוּנג, אוֹיף 
װעַלכֿען. די געַזעלשאַפֿט געַפֿיִנט זיך. בּײַ אַנדעֶרע געזעלשאַפֿטליכע בּע= / / 
דיַנטנגען, וועַן די געַזעַלשאַפֿט האָט זיך אוױפֿגעהוֹיבּעַן העַכער אִין עַנט= ‏ , 
װיִקלוּנג, הוֹיבּעַן אָן דיזץ פֿריִהעַרדיגע, נוטצליכע אַינריכטוּנגען צוּ זײַן 
אִיבַּעֲריָג, טייַלמאָל שׁעֲדליִך אוּן מוזעַן בּעזײַטינט װעֶרעֶן. 
אע דאָס געהעץ אָדער די אַינריכטונג אִיז ניִם אַבּטאָלוט גוט אָדעַר ײ 
1 = אַבּסאָליוט שלעַכט. עִם אִיז גוש אוּן שלעַכט צוזאַמעַן. דאָס װעַנדעָט זיַך 

עי די אַרומיגע בּעַריִנגוּנגען. 

העֶג עָל האָט ניִט ניר אױפֿמערקזאַם געַמאַכֿט אוֹיפֿן פֿאַקט פֿון 
בּעֲועֲנוּנג אוּן עַנטװיִקלוּנג, וועַלכעַ עֶקזיִסטירט בּײַ אַלעָם, װאָס אוּנז רינ 
געלט אַהּם, נוּר אוֹיך דעם סדר, װיַ אַזוֹי די עַנטװיקלוּנג קוּמט פֿאָר. | 
ה עָג עֶל האָט נעװויזען די פֿעַרשיַדעַנע פֿאָרמעַן, די צוּשטאַנדען, װעַל: 
כֿע יַעֲדעַ עַרשײַנוּנג נעהמט אָן אִין פֿערשידעַנע שטופֿען,. אוּן. װײ אַזוֹי 
היזע פֿעַרשידעֶנע פֿאָרמען, דיזע עַנטװיִקלוּנגס-שטופֿעַן פֿעָרהאַלטעַן זיִך 
אַיינע צוּ דער אַנדערעַר. 
אוּן אִין אָמת'ן, װיבּאַלד אַז מיַר װײַסען שוֹין, דאָס יעֲדעַ אַיינעַג- 

שאַפֿט, יעֲדע מעלה אֶדעֶר חסרוֹן, אִיז ניט אוֹיבּיַג, אַבּסאָלוט, נאָר זי 
עַקזיסטיָרט בּײַ אַ געװויִעָן תנאי, בּײַ אַזוינע אָדעֶר אַנדעָרע בּעֲדיִנגוּנגעַן, 
אַז אַ מעלה אִיז אִין פֿעֲרלוֹיף פֿון אִיהר עֶנטװיִקלוּנג ניִט אַלץ מאָל אַ 
מעלה, נור בּײַ געװיסע אומשטעַנדען אוֹיך אַ חסרון,, אוּן, פֿעַרקעֲהרט, 
אַ חסרוֹן אִיז צײַשעַנװײַז אוֹיךּ אַ מעלה, -- טאָ אִיז דאָך דערפֿוּן געֲדרונ? 
נעֶן, אַז יעֶדֹע זאַך, װאָס געפֿנט זיִך אִין בּעֲוועֲנוּנג נאוּן בּעֲוענעְן בּעֲוועֶנט 
זיִך האָך אַלֹעם אוּן שׁט עַנדיָג), מיז אָננעָהמעֶן פֿעַרשיִדעַנע פֿאָר. 
מען, װעלכֿע שטעהען אִין װיַדערשפּרוּך אֵיינע מיט דער צװײַטעַר ‏ דען 
יעֶדע ‏ זאַך, - וי + מיָר יס שׁוֹין, - אִיז - דאָך ‏ ניַט אַנדערש, 
װוּ דער סף-הכּל פֿון אִיהרעַ מעלות אוּן חסרֹנֹת אוּן װי 
בּאַלד, אַז די מעלות אוּן הסרוֹנוֹת פֿערװאַנדלען זיִך אִין זײַער געגענזאַץ, 
אַמעלה ועֶרט אַ חסרוֹן, אוּן אַ חסרוֹן װערט אַ מעלה, נעָהמט דאָך שׁוֹין 
ממילא די זאַך גוּפֿא אוֹיךְ אָן אִין פֿערשידענע עַנשװיִקלוּנגס-צײַטען פֿעַר? 
שידענע פֿאָרמען, ועַלכֿע שמעהען צוויִשען זיך אִין װיִדעַרשפּרוּך. דער- 
פֿוּן קימט העַגעָל צ זײַן כּלל, אַז די נאַנצץַ נאַטוּר אוּן גע- 
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װאַנדעלט זיך סוף כּל סוֹף אִין זײַן גענעֲנזאַץ, אִין טוֹידט. די טערב - 


אִיו רע היפּך פֿין צװיימען געשלעכט. וועֶן צוויי גענעַנגעזעצטע גי 7 


זעַלשאַפֿט אִין ניָט אַנדעָדש, װ! אַ ריַיַהע מון הצר 0 
שפּרופֿעַן, פֿוּן פתּירות, פֿוּן ,יא און ,נ יי זי. איין צוּשמ = 


פֿוּן עֶנטװיִקלוּנג אִיז דעַר היפך אוּן ששעֲהט אִין אַװיִדעָרשפּרוף צי 
0 א אנ דער בטי * צוּשטאַנד עדער א 1 עי 


ער 


אי" 


6 ניט דוקא דאָס , אֶדעַר ד וקא ויענץ. דער תֹּךְ אִיז ניַט דאָס + און / 
ניט יֹעַ נץ, אָדעֲר, בּעֶסעֲר, דאָס אוּן יעַנ'ץ צוזאַמען : דאָס אִיז עפעס : 
אַ מין פשרה-מאַכֿעַן, אַ אוֹיסנלײַכעניש = די בּיִדע הפוכים. דאָס פשרה - 

;מאַכֿעַן, דאָס צוזאַמעַנגיסעַן זיִך פֿוּן די צוײַ װיַדערשפּהוכֿעַן אִיז דער א ׂ 
אוּן דער תּכֿלית פֿון דער בריאה. אִין ז דער שטופֿע בּעקומט די ענטװיִקלוּנג - 
אִיהר ריכֿטיגסטע, פֿעַרפֿאָלקאָמליכסטע געשטאַלט. פֿאַקטיש זְעַהעֶן מיר 
טאַקע, אַז דעָר טוֹידט אִיז דער היפּך פֿון לעבַּעֶן אין קומט אַרֹיס דוקא . 
פֿון לַעֲנּעַן. ועֶן דאָס לעַכּעַן עַררײַפֿט דעָם גרעסטעַן פּוּנקט פֿוּן עַנשוַיִק- ‏ 

לוּנג, פֿאַנגט עֶס אָן צוּ געהן צוּריִק, שטאַרבּט ביסלעַײַ אָכּ אוּן שי || : 


ליפֿקײַט שטעדט אִין גענעֲנזאַץ צוּ דער געבּוֹירעַנשאַפֿט. אֵיין |געַשׁלענט - 6 


2 


שלעכֿטעַר ניִסעַן זיך. צוזאַמעַן, פֿעַראַײניגעַן זיִך, קומט אַרוֹיס אַקיִנר, / װ: 
װאָס אִיז אַבּיִטעֶל עַהנליך צים פֿאָטעַר און יע צוּ דעֶר מומער. חי 
קיַנדעֶר וע די דריטע עקאט שטופ פֿון עַשקלצן = : 
דער הּכֿלית פֿון פֿאָטער אוּן מוּטעַר, וועַלכעַ שטעהעַן צװיִשען זיך *ן. 
א הדעַרשפרוך. 2 
אוֹיך אִידעעֶן, מײַנוּנגעַן, בּעַנריפֿעַן עַנטװיִקלעֶן זיך אלע- - 5 
ט!'ש, זעַנעֶן צוזאַמעַנגעַשׁ עס ט פֿין הפּכים, פֿוּן פִתּירוֹת- די מײַטננען, . 
ּענפֿען פֿון אֵיין דוֹר, זעַנעֶן אִין ויָד; רשפדוף צוּ די מײַטננען אוּן . 
בּעגריפֿעַן פֿון צװײַטען דוֹר. יעֶדעַ אִידעץ, אֶדער אִיצּעָרצײַטנג אִיונאָר ‏ / 
דעֲמאָלט לאש אוּן ריכֿטיג, ווען זי ! ענטװיִקלעט ו זיך דיאַלעֲקשיש. הער 
גײַסט פֿוּן דער װעָלט, די װעלט-אידעע , אָדעַר, װי העֲגעֲל הפֿט האָס ‏ / 
אָן; .ד! אַבּסאָליוטע אִידעַעַ' אִיד ציזאַמענגעזעצט א / : 
טיש, פֿוּן הפּכים, אוּן. ממילא מוּז יעֲדעָר אֵיינצינעֲר אָנאַניום, שָתָ ‏ / 
אַיינצונעַ עֶרשײַנונג, װאָס שפּיגעלט אִין זַך אָבּ, נאָך ה עֶגעָ ל'ן נאָך, 
די װעָלט-אִידעֵץַ, אוֹיך זיִך עַנטװויִקלעֶן דיאַלעַקטיש, דוּרך װיִדעֲרשפּה= - 
כעַן. יעֶדעַ אֵיינציגע זאַך אי לוֹיט ה עָג עִ לן אַפֿעַרקעַרפּעֲהונג פֿוּן 
דעֶר װעָלט-אִידעעָ. 


6 די דיַאַלעקטיק בײַ מאַרק סין. 


העַנעל'ס היאַלעַקטישע מעטאָרע פֿון דענקען, אֶדעֲר בּעַסעֲר, 
הי האַלעַקטיק בּכּלל װאָס קען גערעכענט װערען פֿאַד אַיינע עַ פֿון 
מײַערסטע קאָסטבּאַרקײַטעַן ‏ וועַלכֿע געַפֿינעַן ‏ זיך אִינים אוֹצר פֿון דעַר 


הצ 


- = פֿיַלאָזאָפֿ;ע. אוּן. װיַמעַנשאַפֿט, האָט געַדינט בּײַ קאַרל מאַרקס פֿאַר 


אַ שליַפעל צו עַפֿעֲנעַן אוּן צו עַרפֿאָרשעֶן פֿיִלע עַרשײַנוּנגעַן אִין נעֲועַל- 
שאַפּטליכֿען לעַבּעֶן, װעַלכֿעַ װאָלטעַן אָהן דעם געַבּליבּעַן פֿערשלאַסען 
= אוּן אוּנבֿעֲקאַנט. די דיאַלעַקטיַק האָט געַדינט מאַ הק ס'ן פֿאַר אַ צײַכֿעַן, 
פֿאַר א.,לײַכטעַנדען זײַל" צוּ געפֿינעַן דעָם ריכטינעַן װועַנ פֿונ'ם רײיַנעם 
יי פֿאָרשעַן אוּן דענקען בּנונע גױּ די ערשײַנוּנגעַן, װאָס 


קומען פֿאָר אִין געזעלשאַפֿטליכֿען לעַנּעַן. און טאַקע הירך דיזע דיאַ: 


לעַקטיק. אִיז געַראָטעַן דעַם גאוניַשעַן מאַרקס'ן צו עֶנדעַקעַן די געזעצען 
פֿון געועַלשאַפֿטליכֿעַן לעבּעַן, אוֹיף װעֲלכֿץ עִם אִיז נאעי. דער 
װײַפענשאַפֿטליַכֿער ליוו דעָר + װיַפענשאַפֿטליַכֿער 6 
שטיצט זי ניט נור אוֹיף רי דיאַלעַקטיק פֿוּן העָג עָל, װי מאַנכֿץ קהי: 
טיקער פײַנעַן. די א האָט אֶבֹּעַר געַרינט פֿאַר אַ גיטען -מיטעט, 


װײַ צוצוקומעַן צוּם װיטענשאַ אַפּטליכען סאָציאַליַזם, אוּן עס אי אִיהר 


נרוֹיסע פֿעַרדיַנסט פֿאַר אוֹנ. 

קוֹדם כֹּל מווען מיַר אָבּעָר בּעָמ ער אַרי:טושהננרא זי 
די היאַלעקטיִק האָט מאַ רק ם בּעֲקוּמעֶן כּיחֹשׁה פֿוּן ה עג עַ לין, האָט 
זי, די דאַלעקטיק, בּײַ מאַרק ס'ן אֶבּעַר אָננענומעַן אַנאַנדעַר צורה, 
אַנאַנהֹעֶר אוֹיסעָהעַן, װי בּײַ העַגעָלץ. העֲגעַל האָט בּעֲהוֹיפּטעָט, 
אַז די אוּרואַכץ, װאָס אַלעֶס אִין דער נאַטוּר אוּן דעַר געזעלשאַפֿט 
ענטװיַקעלט זיַד דיאַלעקטיש, אִיז װײַל דעָר גײַסט, די װעַלט;אִי. 
דעַעַ אִיז דיאַלעַקטיִש. הי אויסעתייכע הלט אִיז, לוט העַגעָל, ניט 
אַנדעָרש װ! אַנאָבּקלאַנג,, אַנאָכּשפּינעלוּנג פֿין דער אִידעֵע. די !ידע 
אִיז בּײַ הע עַלן די סבּה, די אי אוּן די אוֹי עֶרליכע װעָלט -- 
נִאַטוּר אוּן די געועֲלש זאַפֿט -- אַ פוֹעל יוֹצא, אַ רעזולטאַט פֿון דער ירע 
פן דעם גײַסט. 026 ס אָבּעָר, זל ר אִיז געוועַן אַנאַפיִקוֹרם - אִין 
די זאַכעַן אוּן האָט אִינגאַנצען ניט געהאַלמען פֿון פֿעַרבּאָרנעֶנע נײַסטער 
-- האָט אִיבּערנעֲדרעֲהט 8 נגאג; צען די האַלעקפֿק. מאַ רקס האָט בֹּע* 
הוֹיפּטעט, אַז די אירזאַכע פֿון דעָר דיאַלעקטיק אִיז, װײַל די אוֹיסעָר. 
ליכֿע, מאַטעַריעלע װעַלט עֶנטװוְקעלט זיך דיאַלעקטיש. מיָר דעג- 
קעֶן דיאַלעקטיש, װײַל די פֿאַקטען, װעַנעֶן װעָל כֿע מיַר דענקען, עֶנט= 
וײַקלען זיך דיאַלעַקטיש. אונזערע מײַטנגען, דענקען אוּן איבּערצײַגוּנגען 
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! אַנשזיאוּנג אִיז פּונקט דער היפּך-פֿוּן העגעלס אַנשוֹיאוּנג. װאָס / 


= : 
זענעַן מעָהר ניט, װי אַנאָנּקלאַנג, אַנאָ ּשפּינעֲלוּנג + דער וט( 
ליכער װעָלט. די רעַנירעָרין אִין לעבּען אִיז ניט די אִידעע, װי העֲגעָל / א 
זאָנט, נר די גשמיות'דינע נאַטוּר. אַלע אוּנזעַרע געהאַנקען זעַנעַן 2 

אַפּוֹעַל-וֹצא, אַ רעזוּלטאַט פֿין דער אַתמיגער נאַטוּר. הע 


העָג עַל'ן אִיז געֲועֲן די סכּה, די אוּרזאַכֿעַ ודער גײַסט, די אִירעע),. : 
אִיז בּײַ מאַרקס'ן דעַר רעַזוּלטאַט ; אוּן װאָס בּײַ העֲנעָל אִיז געֲועָן דער - : 
רעַזוּלטאַט (די אוֹיפערליכֿע װעָלט), אִיו בּײַ מאַרקסין ר סבּה, רי הויפּט" = 7 
אוּהזאַכֿעַ פֿון אַלע עַרשײַנוּנגעֶן. כּײַ העַנעלן אִיז דעֲריִנּעָר ,הי ד!ַ- / 
אַלעַקטיָק לט טאַנעָן מיִט דעָם קאָפּ אַראָבּי, װיַ מאַיקס / 
דריִקט זיַך אוֹיִס. מאַרקס האָט זי אִיבּעֶרנעֲקעָהרט אוּן געשטעלט נאָר= - 
אל מיַט דעָם 4 אַהֹף, 
די סאָציאַליַסטען-אוּטאָפּיַסטעָן, װעֲלכעַ האָנּעַן געלעבּט בי 
מאַרקסן, האָצּעַן שטעֲנדיג זיִך געַ'פּלפּוּלש און געַחקיִרה ט אִינּער עה / 
אָדעַר יעַנעֶר געזעלש זאַפֿטליכֿער אָרדנוּנג, אוֹיכּ די אָדעֶר אַנרעֶרע נעָע / 
צעַן זענעַן צונעפּאַסט צוּ דער מענשליכ כֹֿעֶר נאַטוּר. וועָן די סאָציאַליסטען 
האָבּען געװאָלט אִיבּעֲרצײַנעָן, אַז פּריוואַש-אַיינעַנטיּם טוֹיג ניט אוּן מוּן ‏ . 
פֿעַרבּיִטעַן װעָרעַן אוֹיף קהל'שע אַיינעַנטוּם, האָבּען זי עֶס נעַטהאָן 2 
אוֹיפֿין גע פֿין די אַינענשאָפֿטען, װעלכֿע ליַגען אִין מענשענס כֿאַ- ‏ / 
ראַקטעַר. זײַעָר גאַנצער בּעװײַז געַנעֶן דער אִיצטיִנעֶר אָרדנונג אִיו, װײַל 
דער מענשי א בּטבֿע אַגעֲגנַעָר פֿון פּריָואַט-אַיינעֲנטוּם; אַראַיה דֹעָר* . . 
צוּ אִיז, דאָס דער נאַטוּר-מעַנש, ד. ה. יעֶנעַ שנֿטים, װעַלכֿץ האָבּען ניט - 6 
גענאָסען פֿון דער ציװיִלײזאַציע אוּן קילטור, האָנּעֶן פֿין ,מײַנט" אוּן 
;דײַגס" קײַן. בּעַנריף ניִט אוּן ממילא, -- האָכּעַן די אוטאָפּיסטען גע= ‏ | 
ענה'ט, -- אוֹיבּ מיַר װיַלען בּעֲשאַפֿעֶן אַ פֿרײַעַם לעָנּעֶן לוט עֶס פֿאָי / 
דעָרן די נאַטיִרליכֿע אֵיינענשאַפֿטען אוּנזערע, מווען -מיר אַיינפֿיהרען ‏ 
קהל'שע אֵיינעֲנטוּם אַנשטאָט פּריָװאַט-אַיינענטוּם. די אוּטאָפּיסטען האָ- ‏ / 
בּעַן דאָ אָנגעֶווענדעָט די מעטאַפֿיזישע מעטאָרע. זײַ האָבּען נעשׁטעֲלט ‏ / 
די פֿראַנץ : צוּ אִיז אִינגאַנצען נט, צו אִיננאַנצען שלעכט? צי אִיו | 
אַײנעַנטוּם אַבּסאָלירט נוּטצליַף אָדעָר אַנּסאָליוּט : 
שֹׁעַדליָך? װעָנען דער צײַט אוּן אָרט אוּן די אִיבּעֶריְגעַ בּעֲריעוּנגען / / 
האָבּעַן זײַ זיַך װעַניְג געַקיִמעָרט. זײַ האָבּעַן. געַמײיַנט, אַז אִין יעֶדעַר 
צײַט אוּן אוּמעָטוּם קען אַינגעַפֿיִהרש װועֶרען די סאָציָאַליסטישע אָרי. ‏ - 
ננג, אוֹיבּ נאָר די מעַנשען װעַלעַן קימעַן צים שכל און פֿעַרשטעֲהן, / 
װאָס פֿאַר זי אִיז גוט. 
מאַרק 5 אָבּעָר, װעַלכֿעַר האָט געֲואוסט, אַז אַלעָס עַנטויִקעלט ‏ . 
אוּן עַנדערט זיך, אוּן אַז אַפֿיַלוּ דעָם מעֲנשׁעֲנֵס נאַמוּ אַלײַן אִיז אויך א 
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2 | אנטערגעװאָרפֿען אוּנטעֲר'ן נעַזַעֵץ פֿון עַנטװיקלוּנג אוּן בּעועֲנוּנג, האָט 
= די פֿהאַגע גאַנץ אַנדערש געַשטעלט. מאַרקס האָט ניִט געַפֿרעַנט : צוּ אִיז 
| פּריַהאַט-אַײיגענטום שלעַכט אָדעֶר נט? טר: װעֶן אִיז פּריואַט= 


! אַיינעֶנטוּם. גוּם אוּן װעָן שלעכֿט? מאַרקס האָט נעַפֿאָרשט אוּן אַנאַ: 
לייָדט. די . אױנריכטונג. פֿון פּריװואַט-אַיינעַנטום אִין אִיהר עֶנדעָרן? 
זײַך, אָקן אִיהר היסטאָרישעַן, בּעַועגליכעַן צישטאַנד, אָדעָר, בּעַסעָר, 
= מאַרקס האָט דאָ אָנגעֲװעַנדעט די דיאַלעקטיִשע מעַטאָדע אוּן דעַריבּעַר 
- האָט עָר געמוזט קומען 'צוּ גאַנץ אַנדעַרעַ אִיבּעַרצײַגוּנגעַן, איה די 


2 אוטאָפֿיסטען. די אוּטאָפּיַסטעַן האָבּעַן אַייגעַנטוּם פֿעָראַכֿ עָט אִין אַלעַ 


צײַטעַן אוּן אִין אַ לע רער זײַ זעַנעַן געַוועָן אִיבּערצײַנט אַו האָס 
יגעֲזעֶץץ פֿוּן. פּריוואַט-אַײיגעַנטוּם האָט קײַנמאָל אוֹיסעֶר שלעַכֿטעַם מיט 


- זיך ניִם געַבּהאַכֿט, אַז עס א אִיז אַלע מאָל געֲוען שאט פֿאַר. די 


מעַנשהײַט, אוּן דעֲריִבּעַר מוּז מען דעם גנ עוֹקר. מן הֹשׁרשׁ. זײַן 


- אוּמעטוּם אוּן אַלץַ מאָל. מאַ רקס האָט אָבּעַר געֲוִזעַן, אַז אִין 
אַנדעַרע צײַטעַן אִיז. פּרײָװאַט-אַייגעַנטום געוען נוֹיטװעֶנדיִג אוּן נוּציג, 
אִין אַנדעָרע צײַטעַן װיעדעַר פֿאַנגט עֶס אָן צי ועַרעַן אִיבּעֲריג אוּן שׁעַר- 


ליַך. דאָס װ עַנדעַט זיָך פֿון דער עַנטװיִקלוּנגס:שטנּפֿע, 


אוֹיף װעלכֿעַר די געָועַלשאַפֿט נעַפֿיַנט זיַך. דער סאָ- 


צואַליזם קַעַן ניט אַיינגעַפֿיִההט װערעַן סתּם אִין דעַר װעַלט ַרײַן 
ועֶן. מעַן װײַל. די פאָציאַליסטי:שע אָרדנונג קעַן פֿעַרבּײַטעַן די אָרדנוּנג 

װאָס אִיז גגרונרע אוֹיף פּריװואַט-אַײינעַנטוּם, נור אִין אַ געַװיטעֶר צײַט, 
בײַ געֲװיִסעַ אַחמיַנע. בּעֲדיִנגוּננעָן,. װעָן ד! געזעַלשאַפֿט װעָט דער: 


גרייכֿען אַ געֶויִסעַן שטאַפּעַל פֿון עֶנטװיִקלוּנג. 


די פֿראַגע אִיז אָבּעָר, דורך װעַללע אורזאַכֿען קומש פֿאָר די 
עַנשויִקלוּנג ? וע װעָרט. אֵיין - געַזעלשאַפֿטליַכע אָרדנגנג . פֿעַרבּיטע 
אוֹיף אַנאַנדעָרְעַ? װעֶלכֿע אָרדטנג װעט ירֹשֶׁה'נעֶן. אוּנזער אָרדננג 
אָמת מאַקע, די געזעַלשאַפֿט עַנטװיִקעל גע 
זעלשאַפֿט מוּז אָננעהמעַן אַנאַנדעַר פֿאָרם װי אִיצט, אָכּעֶר װעַלכע 
פֿאָרם?. וועַן ? װאָס קעַן. מיִר דיַנעַן פֿאַר אַ מאָס אָדעֶר פֿאַר אַ בּעװײַז, 
אַז דיַזע עַרשײַטונג אָדְעֶר געֲזעַיץ אִיז נוֹישיג אוּן יעֲנעַ שעֲדליך אוּן 
אַוּריג 2 וועַן אִיז פּרוואַט-אַײנענטוּם נויטװעֲנדיג אוּן װעַן שעֲרליך ? 
דאָס, װאָס מיר װײַטען, אַז די געזעַלשאַפֿט עַנטװיקעלט זיך אוּן עַנדערט 
זיִך, אִיז גאָך װעניג צו װיפען בּעֲשטיִמט די אָרדנוּנג װאָס דאַרף אוּן 
מוּז קומען. אום בּעַשטיִמט פֿאָראוֹים צוּ זאָגען װעַגען די ציקונפֿט, 


יא 


-מוז מעַן ניט בְּלוֹיז װיַטען װ! אַזוֹי, ניר אוֹיך צוּליַעכּ װאָס עֶס 
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דרעָהט זיִך די גאַנצע געזלשאַפֿטליכֿץ מאַשיַנע? 5 8 

אוֹיף ריע אַלע פֿראַגעַן האָט העַנעַלס ריאַלעקטישע מץ= / 
טאָדע פֿון דענקען און פֿאָרשען קײַן עַנטפֿעַר ניַט געַגעַבּעֵף / 
דוּרך דיאַלעַקטיִק װײַסען מיַר טאַקץ, אַז די אִיצטינע אָררטנג מוּן ‏ / 
פֿעָרבּישען װעֲרעַן אִין אִיהר געַנענזאַץ. װי װעָט אָבּעֲר דיעֶר געַנעַמאַץ / 
אוֹיסזעָהן ? אוּן וֹעֶן ועָט דאָס זײַן : שטעלט אַייךְ פֿאָר, מור װײַפע? ‏ / 
טאַקע, אַז ועָן אִיך פֿעַרזײיָה אַ קעֶרעֲנדעֲל אִין העַר עָרד, װאַקסש ‏ 
אַהֹים אַ פֿלאַנצץ, אוּן אַז װאַסעַר בּײַם קאָעַן ועָרט װענעעֶר: עַס ‏ . 
בּלײַנּט דאָך אָבֹּעַר אַלץ די פֿראַגע: פֿאַר װאָס אִיו דאָס אַזֹי? װאָס / 
פֿאַר געזעֶצעָן חפֿעַן אַרוֹיס דאָס װאַקסען ? דורך װעֶלכֿע אוּראַכען. 3 
וועָרט דאָס װאַסער וענגער בּײַם קאָכֿעַן ? די פֿיזיַקער אוּן בּאַטאַניקער, | 
װי בּעַקאַנט, בּעװיַזען טאַקע, אַז דיִע עֶרשײַטנגען גריַנדען זך אוֹיף ‏ / 
געוויִסע געַזעֶצעַן פֿוּן דער נאַטוּר. זעלכּסטפֿעָרשטענדליף, אַז סמוזעַן אויף . : 
זײַן געֲװיִסע גע זעֲל שאַפֿטליכֿץ געזעצעַן, אויף װעֲלנֹעַ עֶס מהען / 
די געָזעַלשאַפֿטליכץ עֶרשײַנוּננעְן. װעַלכע נעַועֶצעְן זעַגעֶן ‏ / 
דאָס? 2 

אָט דיזע געזעצען פֿין דער געָזעָלשאַפֿטליַכער עַנטװיִקלונג, הור 
װעֲלכֹעַ עֶס בּײַטעַן זיך די פֿאָרמען, די אַיינריטוּננען אִין אוּנזער נע- : 
זעלשאַפֿט, האָט צוּם עֶרשטעְן מאָל עֶנדעֲקט קאַרל מאַרקס, אוֹן , / 
אוֹיפֿן סמף פֿון דיָועַ געֶועַצעַן האָט מאַרקס בּעַיִחֶן. א 
די אָרדנוּנג, װעָלכץַ װעָט ירשנעָן אוּנועָרץ, מוּו זײַן ‏ / 
אַ פאָציַאַליַסטיֵשׁץַ אוֹיסעֶר דעָם האָסעַרנעֲװיִועֶן בּײַ . / 
װעַלכֿץ פֿאָדעַרוּנגעָן קעַן אוּן װעְט דעָר סאָצַיָאַליִזם 
אַײנגעָפֿיהרט װעַרעֶן, אין דעַמאָלט עֶרשט, וועָן עֶס אִיז געװאָרען 
קלאָר די געַזעצעַן פֿוּן דעֶר געזעֲלשאַפֿטליכֿעַר עֶנטװײַקלוּנג, אִיו דער . 
פאָציאַליִזם געװאָרען װ יָסץַנ שאַפֿטליָך בּענרינהעט. 

די געזעֶצעֶן, װעֲלכץַ מאַרקס האָט עֶנדעֲקט, האָנּעַן ניט צוּ 
טהון מיט העָג עֲלים דיאַלעַקטיק. מעַן קען זײַן אַ דײאַלעַקטיִקער אוּן . 
ניִט װיַסעַן אֶדעֶר גיִט האַלטען פֿוּן דיזע געֲזעַצעֶן. ועָן יט ר ריאַלעָקײ 
טיק אֶנֹּעֶר װאָלטען די געַזעֶצעֶן אָכּעֶר געבּליבּעֶן אוּנו גאַנץ אוּנבּעָקאַנט. 
אוּם צוּ פֿערשטעהען אַ זאַך, מוּז אִיךְ פֿריִהעֶר גוּט זַעָהן אוּן בּעטראַכֿטען 
זי. געװעהנליך, אִיךְ קען זעָהן אוּן ניט פֿערשטעהן, אָבּעֶר פֿעָרשטעהן 
יט זעהעֶנדיג אִיז אוּנמעַנליִך. די דיאַלעַקטישע מעַטאָרע האָט מ אַר ק ס'ן 
געֲלעֲרנט, װי צוּ זעָהן אוּן בּעָטראַכֿטען ירע געַעָלשאַפֿטליכֿץ 


עֶרשײַנונג. וי אֶבּעֶר צוּ פֿעַר שטעהן די אָרעֶר יעֶנע טט נעַעֲהעֲנֵץ / 
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(אַײיז) אוּן אַנרערע מאָל פֿליִהעַנדיג (דאַמפּף). די פֿראַגץ אִיז דאָך 


אָבּעָר, װ'יַ קוּמט עַ ס, אַז װאַסער אִיז אַנדַעֶרץ מאָל האַרט אוּן אַנדעֶרע 


מאָל פֿליַסיג ? -- דיַזץ אוּרזאַכעַן זענעְן געװאָרען בּעקאַנט, וען עֶס זעֶנעַן 
- - עַנדעֲקט געװאָרעַן פֿערשיעדענע פֿיזיַשע געזעצען פֿון װאַרעמקײַט א. ז. װ. 


יפּוּנֹקט האָסועַלבּע אִיז מיִט די געַזעַלשאַפֿטליַלע עַרשײַנוּננעַן, 
װעלכֿע װאָלטעַן אונז געֲװעָן. אִינגאַנצען אוּנבּעקאַנט, װעַן מען װאָלט 
ניָט געוואוּסט די געֶזעצעֶן, דורך װעַלכֿע די געזעלשאַפֿט בּעַועֶנט זיַך, 


- אוּן דיזע- געזעִצעַן האָט ענדעקט מ אַרקס.- אָהן מאַרקפ'ס לעֲהרע 


װאָלט. אוּנז די ענטװיִקלוּנג פֿון דעֶר געזעַלשאַפֿט געבּליבּעַן אונפֿער- 


שטענדליך, אַזוֹי. װיַ עַס װאָלט אוּנז געבּליבּען אוּנפֿעָרשטעַנדליך פֿאַר 


װאָס אַ פֿלאַנעע װאַקסט, פֿאַר װאָס װאַסעֶר קען אַ מאָל װערעַן אַיז, 


ֹעֵן מעַן װאָלט ניט געוואוסט די געַזעצעַן פֿון װאַרעמקײַט אוּן ליכֿט. 


אִיצט װעָט שׁוֹין דעם לעֲזער װערעְן קלאָהר, פֿאַר װאָס מיר 
האָבּעֶן אַזוֹוּ אונטערנעשטריכֿעַן, אַז די דיאַלעקטיק האָט נאָר געַדינט 
מאַרקפּען פֿאַר אַ צייִכֿעָן, װי. אַרוױפֿצוקומען אוֹיפֿין װועַג פֿוּן װיַסעַנשאַפֿט: 


! קיִכּעֶן. פאָציאַליום. האָס האָבעַן מיַר געטהאָן מיט אַ כּיון. ‏ מאַרקס 


אִיז געװאָרעֶן אַ װײַפעַנשאַפֿטליַכֿעַר סאָצ!ְאַליַסט ניִט דוּרך די דיָאַלעקטי: 
שׁעַ מעטאָדע, װי מאַנכֿע קריַטיִקער מײַנעַן, נאָר דוּרך די געזעֶצען פֿוּן 


געָזעַלשאַפֿטליכער עֶנטװיִקלוּנג,. וועֶלכֹע עֶר האָט עֶנדעַקט. 


אִין װאָס בּעֶשטעֲהט די גרויסע עֶנדעֲקוּנג, װאָס מאַרק ס האָט 
געמאַכּט אוּן דוּרך וועלכֿע דער סאָציאַליִזם אִיז געװאָרען װיַטענשאַפֿטליך 
כּעַגהיִנהעט? דאָס אִיז דער היסטאָריַשעַר מאַטעריַאַליָום, 
וועֶנעֶן װעַלכֿען מיַר װעלעֶן רײַדען אִין אַ װײַטערדיגען קאַפּיטעַל. 

,...אַדאַנק דיִזע צװויַי. גהויסע עֶנדעקונגען -- זאָגט. עֶנגעָלֹם אִין 
זײַן פּוּף ,קענעַן דװרינג" -- דעַם היסטאָר:שעַן מאַטעַריאַליזם אוּן דער 
עֶנדעקוּנג פֿוּן די סוֹדוֹת אִין דער קאַפּיטאַליסטישער פּראָדוּקציָאָן דוּרך 


- די לעָהרעַ פֿוּן מעֲהר-ועַרטה... אִיז דעַר סאָציָאַליזם געװאָרען פֿון אַ 


אוטאָפּיץ אַ װיַסענשאַפֿט", 


דִי מַאטֶערֶיאַלִיסְטִישֶׁע וֶועלט אַנְשואונ, 


א) אַלגעמײַנע בעג ר! פֿען װעָגעָן /נגײַסט" 


,מאַטעריֵע". 


די שײַכוֹת צװיִשען נפֿש אוּן גוּף, צװיִשעַן נײַסט אוּן מאַטעריץע, ‏ / 
צװיִשׁעַן ,װעלען" אוּן ,מוזען", צװיִשען די אוּנזעַהנּאַרע, אָהן ממשות'- - 
דיַנע געדאַנקען אוּן ממשות'דיגע אַרוּמינעָ װעֲלט, - דאָס האָט פֿון . 
אַייבּיג אָן אִינטערעסירט דעם מענשעֲנ'ס דענקענדען מח, אוּן דאָס אִין 


דער מיִטעלפּונקט, אַחים װועַלכעֶן עֶס דרעהט זיך די גאַנצע עי 


פֿון הײַנטיַגער צײַט. ידע פֿיַלאָזאָפֿישע שיטה מאַטערט זיִך צוּ  :‏ 


בַּעַן אַענטפֿער אוֹיף דיזע אונפֿערשטענדליכע ערשײַנונגען. 


אַז עֶס אִיז פֿאַראַן אִיבּערהוֹיפּט אַ נפֿש, אַ גײַסט, הגם מעָן וְעָהט . 


עָם ניִט -- צוּ דעם בּעֲשׁלוּם זענען געקומען די מענשען אִין דֹעֶר צײַט, 


- ! ועֶן זײַ זעֶנען נאָך געֲוועֶן אִין האַלב-װיַלדען צושטאַנד, װעֶן זײַ האָבּען 


נאָך קײַן בּעַנריף געֲהאַט פֿון די הײַנטיַנע װיִסעַנשאַפֿטען, דורך װעלכֿע 
מעַן אִיז נט בּעַקאָנט געֲװאָרעַן מיט דעם קערפּער-געֲבּוֹי פֿוּן עדער 
בּעֲשׁעֲפֿעֲנישׁ בּיִזין מענשען צו. 


פֿיל עֶרשײַנוּנגעֶן, װעַלכֿע זעַנעֶן דעָם װיַלדען אויסגעקומעַן אונ. ‏ 


פֿעָרשטעַנדליַך, האָט דעָר װיַלדער צוּגעשריבּעַן אַ פֿערבּאָרגענעֶר, אוּנ: 
זעַהבּאַרער קראַפֿט, ול עָר האָט אַ נאָמען געגעַבּעֶן גײַסט, נשמה. 
די עֶרשײַננג. פֿון טוֹיט אִיז דעָם װיַלדען אוֹיסנעקוּמעַן זעהר קשה'היג, 
אוּנבעגרײַפֿליך. ,דאַכט זיַך דער אֵיינענעֶר נוף מיש אַלעַ אַפֿױם אוּן 
אָרנאַנעֶן -- האָט זיַך געֲוואוּנדערט דעֶר האַלבּ לדער -- אוּן פֿוּן דעֶסט? 
ועֶנֹעֶן פֿאָרט ניט דאָס, װאָס פֿריִהער, ועֶן עֶר האָט נאָך געלעֲנּט. 
א קען זיִך ניִט ריִהרען אוּן קעהרען, הגם די נליִדעָר, ועלכע 
זענעֶן : נײַטיג דעֲרצוּ, ‏ זעַנעֶן פֿאַראַן. ,מסתּמא -- אִיז דעֶר װיַלדער 
געקומען צום בּעֲשלּם -- אִיז דוּרך דעָם טוֹיט דער רוה אַעַק פוּן דעָם 
המר, די נשמה, װעָלכֿע רעַניָרט אוּן בּעֲפֿעָהלט אַלץ אַכֿרים, האָט זַך 
נעשייִדעַט פֿון גוף 
די סבֿרא, אַז דעֶר טוֹיט אִיז נִיִם אַנדעֶרש, װי דאָס פֿעַרנאַנדער- 
שייִדעֶן זיִך. צװיִשעַן נשמה אוּן גוּף אִיז בּים װיַלדעען בּעשטעטינט גע- 
װאָרען דוּרך פֿיַל ראיות אוּן בּעװײַען. 
אִין שלאָף קוּמען ציּ חלום אַזעַלכֿץ מעַנשען, װעלכע זֶנען ‏ 


א אס י 


: : 2 


== ז1יי = 


: שוין לאַנג אוֹיף העָר װעַלט ניטאָ, װעַלכֿע זעַנעֵן שׁוֹין לאַנג טויט. 
פֿון װאַנעט קומען זײַ אָט די טויטע מעַנשעַן ?" -- פֿרענט זיִך העַר 
+ א װײַלדעַר. ,האָס שפּוקען אַרּם זײַעֶרעַ נשמוֹת, זײַערע נײַסטער, װעלפֿע 
זעַנעַן. נים אָכּגעשטאָרנּעַן צוזאַמען מיטץ טף, טר זעֶנֹעַן עֲרנעֵץ וא 
געבּליבען" -- האָט עָר זיִך פּשׁוּט געַעַנטפֿעַרט. דערפֿון האָט זיך גע= 


- נשמה בּלײַבּט אוֹיף אֵיבּיַג לעבּעַן. דעם שלאָף נוּפֿא האָט זיִך אוֹיך 
דער װײַלדעַר אַנדערש ניט נעֲקענְט עַרקלעֲהרעֶן, װי דוֹרך דעָם, װאָס די 
= נשמה פֿערלאָזט אויף אַװײַלע אוֹיף דער צײַט פֿוּן שלאָף) דעָם 
קעַרפּעַר. ,בּײַם װיִלדעַן אִיו קײַן שום פפֿק. יט -- זאָגט פּאַוּל לאַ- 
פֿאַ דג --אַז דאָס, װאָס עֶר זעָהט אִין חלוֹם, קוּמט פֿאָר מיִט אִיהֹם אִין 
אָמֿתּין. ועֶן עֶס חלוס'ט זיִך אִיהם למשל, אַז. עֶר נעהט אוֹיף נעֵיעג, 
-.שלאָגט זיַך מיט'ן שוֹנא, נעָהמט נקמה אָן װעֶמען עֶס אִיז, אוּן דעַח 
נאָך בּײַם אוױפֿשטעדן פֿון שלאָף, דעַרזעָהט עֶר זיִך אוֹיפֿין זעלבּינעֶן 
אָרט, !װאוּ עֶר האָט זיִך געַלענט, ציָהט עֶר פֿוּן דעָם הלום אַזאַ מין 
שלוס: עֶר האָט, הײַסט האָס, אַנאַנדעַר , אִיךּ", נאָך אַיינֹעָם, חי מעַן 
= זעָהט ניט, װאָס מעַן העָרט ניט אוּן װאָס אִיו לײַכט, װי די לופֿט, 
= אוּן אָט די לופֿטינע בּעשעפֿעַנִם האָט זיַד אַהויסנעריסען אין שלאָף 
 {‏ פֿוּן זײַן גוף אוּן געַמאַכֿט אַ שפּאַציַער אִין װײַטע פֿעלדער אוּן ועַלדעַר. 
 (‏ אוּן װועַן עֶר זעהט אִין שלאָף זײַנע געשטאָרבּענע עֶלטערן א הכֿריט, 
גלוֹיבּט עֶר בּאמונה שלמה, אַז צוּ אִיהם זענען ראָס געקומען בּײַ נאַכט 
די נשמות פֿון די נפֿטדים, װעַלכֿע (די נשמות הײַמט עֶם) הנעַן ניט 
אָבּגעשטאָרבּעֶן . צוזאַמען מיִט'ן נוּף" 4 
בײַ די װיַלדע אין . בּאַרבּאַרעֶן, וועלכֿע געפֿיַנעַן זיך אוֹיף דער 
ניִדערינמטעַר שטופֿץ פֿנּן ענטװיקלוּנג -- זאָגט פֿרידריַך עַננעֶלס 
-- אִיז = אי נאָך אצי ט די פֿאָרששעלונג, אַז די מענשען, װעַלכע 
קוּמעַן צוּ חלוֹם, זעַנעֶן ניִט אַנדעָרש, װי נשמות, װעלכֿע װאַרפֿעַן אוֹיף 
אַגעװיַסע צײַט אַװעַק דעם נוּף ; דעֲריִבּעֶר מאַכֿעַן זי , ד װיַלדע, פֿער: 
: אַנטװאָרטליך יעֶנֹעַ מעַנשען פֿאַר די מעשים אוּן הטאים, װעַלכֿע האָבּען 
4 זיִך געחלוֹמט דעָם שלאפ אַזאַ מנהג האָט לט בּעַמערְקְט 
אוּמט!ַבּיץ אִין יאָהר 1854 בּײַ די אֵינדאַנעַר אִין נהיַגעיע **)". 


*) ציטיָרט פֿון ,ד ציקונפֿט?, פּרילהעַפֿט 1906, ,פֿוּ: װאַנעָן האָט 
- זי נעָנוּמעָן דעֶר גלויבּעַן אִין גאָט?, -- עי ! פֿאָאוּל לאַפֿאַרג, אִכֹּעָר- 
זֹעֶצט דוּרך ה, אַ -- װ, 
אי ז 


**) זעָה אִיבּעֶר לוּרוויָג פֿײַעָרבּאַך* פון. פייַרויַך עָנ ג עָ ל ס, 
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נוּמעַן די פֿאָרשטעלוּנג פֿוּן השארת-הנפֿש, די פֿאָרשטעלונג, אַז די. 


אד 


אע 


די עֶרפֿאַהרוּנגעַן, װעַלכֿע דער װיַלרעַר האָט געמאט ט פון : 4 
אַרוּמינעַן געזעלשאַפֿטליכען לעב פֿון די בּעַציְהוּננעְן צוישען הי 

מעָנשעַן, מיִט װעַלכֿעַ עֶר האָט צוזאַמעַן נעַלעֶכּט און געאַרבּײַט, ה 
נאָך. מַעָהר פֿעָרשטאַרקש די מײַנינג, אַז בּײַ יעֶרעַן מעַנשעַן אִיו 8 
אַ נשמה, װאָס בּעֲפֿעָהלט, אוּן אַגוּף, װאָס עַרפֿיַלט אוּנבּעַדיִננט 


. װאָס די נשׁמה הײַסט. אִין גרוּפּץ האָט אונבּענרענצט געַהעֶרשט העַח  ,‏ 


פּאַטריאַרן--אָרגאַניַזאַטאָר ; װאָס עֶר, דער אָרנאַניזאַטאָר, האָטפֿעֲר- / 
לאַנגט, האָט נעֲמוּט אוֹיסגעַפֿיָהרט װעָרעֶן. די אִיבּעַריגעַ מעַנשען פֿוּן - 
דעָר גרופּע האָבּעָן ניִט נעֲהאַט די מעַנליכּקײַט דוּרכצופֿיַהרען זיַעַר - 
אַייגענעִם רצוֹן אוּן װלעֶן. אַ זעלבּסטשטענדינער רצוֹן האָט אִיבּעֲרהוֹיפּטּ / 
בּײַ דיזע מיַטגליִעדער כּמעט װי ניִט עַקזיִסטיִרט. אִין דער נרפּע האָט . 
געַהעַרשט. אַ יי ן װיַלען -- דעֶר. װיַלעֶן ‏ פֿון פּאַטריאַרך. די אִיבּעֲהיִנע 
זעַנען געֲוועַן אויטאָמאַטען, װעַלכע האָנּען. עֶרפֿילט דעָם װיַלען פֿוּן :9 
עַלסטען -- פֿוּן. פּאַטריאַרך. אַנדעֲרש, ד. ה. אָהן אַ העֲרשעֲנדעַן װיַלעֶן. 2 
אָהן אַ פובּיעֶקט, װאָס בּעֲפֿעָהלט, אוּן אַאָיעֶקט, װאָס װעָרט בֹּעַ= ‏ / 
פֿץַ הלט, האָכּען די װיִלדע זיך ניט געַקעַנט פֿאָרשטעלען אַגעװיַסך ‏ / 
עַרשײַנונג. אָדער א דיעֶן בּעֲנריף האָט דער װיַלדעַר אִבּעָה= ‏ / 
געַטראָגען אוֹיף זײַן אֵיגענעֶר פּעַרואָן. זײַן אֵינעַנע פּעֲרואָן האָט עֶר ‏ / 
אוֹיךְ צוּטײיַלט אוֹיף אַ זעַלנסטשטעַנדיגען װיַלען, אוֹיף אַנשמה, װאָס / 
העָרשט אוּן בּעֲפֿעהלט, אוּן אַגוּף, װאָס װועָרט בּעָפֿעֲהלט אוּן טהוּט, - 
װאָס די נשמה הײיַסט. 

אוּן ניט ר זײַן אֵיינעֶנעַ פּעֲרזאָן אין די געעַלשאַפֿט האָט העָה ‏ / 
װילדעָר בּעַטראַפֿט, אַלס אַ רעזוּלטאַט פֿוּן װיִלען אין מוועַן, פֿון גשמה 
אוּן נף, פֿוּן אַ העֲרֹשׁעֶר אוּן בּעֲהעֲרֹשׁעָר, טר די נאַנצע װעֲלט טיט / 
אַלעַ בּרוּאִים אוּן זאַכֿעַן האָט עֶר אוֹיךְ געהאַלטען פֿאַר אַ צוזאַמעַנזע- 
צוּנג פֿוּן אַ לעבּעֶדינעֶן װיַלעַן, װאָס העָרשט אוּן אַטוֹיטעֲן גלם, װאָס ‏ / 
ועֲרט בּעֶהעֲרֹשט, פֿון אַ לוּפֿטיַנען נײַסט, װאָס מיַר קעֶנעֶן טר משינ ‏ / 
זײַן מיַט אוּנזער ש שמל אוּן אַממשׁוֹתדינעֶר מאַטעַריץ, װאָס מעַן קען ‏ 
עָרקענעֶן דוּרך אוּנזערע פֿינף הוּשִׁים. יַעֲדעַ עַרשײַטנג אִין דער נאַטוּר 
האָט דעָר װיַלדעַר צוגעשריבּעֶן דעָם װיַלעַן פֿוּן װעֲלט-נײַסט. דעֶר װײַ* 
לֹעַן. פֿוּן נײַסט אִיז די אַיינציִגע סבּה פֿוּן די עֶהשײַטנגען. אָהן דעם 
װיַלעָן, האָט נעַמײַנט דער װילדער, קע קײַן עֶרשײַטנג ניט פֿאָרקומעַן. 5 
די מאַטעֲריע קען טר דאַן אָננעָהמען פֿעַרשיִדעֶנע פֿאָרמען, בּעועַנען יד / 
אוֹיף פֿעַרשיִדעֶנעַ אוֹפֿנים, טהאָן פֿעָרשיִדעַנע מעֲשים, וועֶן הער גײַסט 
הײַסט אוּן פֿעָרלאַגגט עֶס. אָהן דיעַן פֿעָרלאַנגען מיו רי מאַטעריע, ‏ | 
די נשמיוֹת בּלײַבּעַן פֿעַרגליוערט, אוּנפֿערעַנדערט אוּן אינבע / 


הערפ האָט זיִך מיָט דער צײַט עֶנט װײַקעָלט ז די אמונה אִין גאָט אוּן 


הּעליניעזעָ אִיּעַרצײַגוּנג, אַז אומעַטוּם, אִיבּעָר אַלע מעשים און מאַ- 
צרוּנגען,, הערְשְׁט די השנהה פּרטית, אֶהן וועלכע עִם קען קײַן זאַף 


0 אִין דער װעָלט נִיט פֿאָרקומען. נוּר װועַגען דעָם אַנאַנדעַרסמאָל.). 


- שפּעַטעַר, וועַן די װיַסענשאַפֿט האָט אָנגעפֿאַנגען צוּ עֶרקלעָהעַן - 
אוּן געבּעַן אַ עַנטפֿעַר אוֹיף פֿיַל אונבּענרײַפֿליכע עַרשײַנונגען אִין דער 


= נְאַטוּר װײ אִין ל עִבַּעֶן פֿון אינדיְװיָדוּאום (פרם), אַזוֹי אִין לעבּעַן ן פֿין 
געזעלשאַפֿט. (כּלל), שפּעַטעַר װעַן עֶס זעַנען עַנדעֲקט ( פיל 


נעַזעצעֶן,. צוּליבּ װעַלכע די װעלט-מאַשינע בּעֲװעַנט זיַך, װעַן סיהאָט 
זיָך אַהױסגעװיִזען, אַז די פֿיִל עַרשײַנונגען, װעַמעַן מעַן האָט פֿריִהעָר 
צוגעשױיבּעַן אַ מין פֿעַרבּאָרגענעִם װילען, אַ מין געטליכֿקײַט, זעַנעַן ניט 
מּעֲהר, וי אַ העזולטאַט פֿון מעכֿאַניִשע, כֿיִמישע אוּן פֿיזישע געזעַצען 
פֿוּן דער מאַטעריע, וועַן עַס אִיז שׁוֹין געװאָרעַן בּעָוואוּסט, אַז די הלוֹמוֹת 
אוּן נאָך אַזוֹינע מיני עַרשײַטונגעַן קוּמעַן פֿאָר אוֹיפֿין סמף פֿון פֿיזיָאָלאָ- 
נישע געזעַצען -- האָט פֿוּן דעסטװענעַן ניט אוֹפֿגעהעָרט צוּ עַקזיסטי. 
הע די אִיבּערצײַטונג,. אַז אוֹיסעֶר די זאַכֿעַן,. װאָס ‏ האָבּעַן אַ ממשות, 
אִיז נאָך פֿאַראַן אַ מין היּהניוֹת, װאָס מען זְעָהט ניט בּהוּשׁ, װי צ. ב. 
די געהאַנקען,, דער שכל, די רעיוֹנוֹת, דאָס פֿיִהלען, -- מיִט אֵיין װאָרט, 
די אַלע ײַסטיַגע, פּסיכֿי:שעַ אַייגעַנשאַפֿטען. דיזע גײַסטיגע אַיינעֲנשאַמֿ. 
מען אִיז געועָן שוועֶר צוּ עֶרקלעָההעֶן, אַלס אַ רעזלטאַט פֿון די כֿי: 
מיִשע, פֿיִזוִשע אוּן מעַכאַנישע אַיינעַנשאַפֿטעַן פֿון דעַר מאַטעַריע. 


עַס זענען 8 אוּנבּעַנרײַפֿליִך. ניט טר דיזע דערמאָהנטע 
הויכֿעַנטװויקעלטע בײַסטיגע פֿעַהינקײַטען, טור דער הוה היים, די לעֲבּעֲנם- 
פֿעַהינקײַט, ‏ דער תּוֹך, דער תּמציִת פֿון ,לענּעַן', מיט װעלכעֶר עָם 
צײַכֿענט זיך אוֹיס יעֶדעֲר. אָרנאַניִום בּכּלל, פֿון אוֹיבּעֶן בּיַ אַראָבּ, פֿוּן 
מעֲנשֶׁעַן. בּיָז. די נידערינסטע- בּעַשעְפֿעניעֶן (סײַ בּײַ היות, סײַ בּײַ 
פֿלאַנצעַן) אִיז. אוֹיךְ. נעַבּליבּעַן. אוּנפֿערשטענדליך. די פֿיזיאָלאָגען (די 
געלעהרטע, . װעַלכֿע ערפֿאַההען די לעבּעֲנס-פֿאָרגעַנג. פֿון פֿלאַנצען, 
חיוֹת אוּן מעַנשעַן) אִיז ער היוֹם בּלוֹיז געראָטעַן מעֲהר אָדעֶר װענינער 
צוּ עֶרקלעָהרעֶן װי װײַט אַ לע בֲמָּד יָג ע בּעשעפֿעניִס (ד. ה. אַ בע 


שעַפֿעֲניִם, װאָס האָט שׁוֹין אַרוּם חיים) געַפֿיַנט זיִך אוֹיךְ אונטער דער 


װיַרקוּנג. פֿון די אוֹיפערליכע אוּנלעבּענרינע. (מעכֿאַנישע,. כֿימישע. אוּן 
פֿיזיִשׁע) כּהוֹת, װי װײַט זי, די לעבּעַנדיגע בּעשעפֿעניִם, װערט פֿער. 
עַנדעֲרט אוּן עַנטװיִקעלט, וועַן זי געפֿינט זיִך בּײַ גוּטֵע אוֹיסערליכֿע בע 
דיַנגוּנגעֶן, אוּן װי אַזוֹי. זי געהט צוּ גרוּנד, הערט אוֹיף צוּ לעֲבַּעֶן בײַ 
שלעַכטע אוֹיסערליכע פֿעֶרהעָלטניַסען. ק יי גע ם האָט זיך אָבּעֶר נאָף 


שיט א 
טמיי "יי יע 


- ניִט אַיינגעַנעבּעֶן צוּ געפֿנען דעם סור פֿון ,לעבּעֲןי גופא, א אוּ 


פֿונ'ם חוה היים, װאָס העָרשט אִין דער בּריאה. 

די אוֹיסעַרליכע קרעפֿטען, די כֿיִמיִשעַ אוּן , א וו 
שאַפֿטען פֿון דער מאַטעַריע, זענעְן פֿאַר אַ לעַבּעַנדינע בּעַשׁעַפעניִם. נט - 
אַנדעֲרש, װי דאַמפּף, דוּרך װעלכֿען דעֲר לאָקאָמאָטיװו, אָדעֶראַנאַנדעֶר. 
מאַשינעַ פֿאַנגט זיַך אָן צו וע ּ עוענונג פֿוּן מאַשיַנע אִיז ? 


זײַן אײינגעאָרדנעט אוּן צוגעפּאַסט צי דער בעוועג ז, די מאַשונע, - : 
מוּז האָבּען די פֿעַהיגקײַט זיִך צוּ לאָזעַן טרײַבּעַן. פֿונים דאַמפּף. / 
זי זאָל ניִט זײַן דעֲרצוּ צוגעפּאַסט, וועָט דער דאַמִפּף בּשׁוּם אוֹפֿן אִיהר 2 צ 
ניִם בּרעַנגעַן אִין בּעֲוועֶנג, דער דאַמפּף װעָט דאַן געהן אִין נאַנצען - | 
לאיבּוּד. 2 


אַזוֹי װי עֶס אִיז לעֲכֿעֲרליִ צו עֶרקלעֲהרעֶן די בַּעֲועַטנ פון אַ : | 
מאַשינעַ גוּר ס פע ציַעָל דורך די װיַרקונג פֿון דאַמפּף, ניט נַעַהמעָג.- 6 
דיג אִין אַכט דעָם געֲכּוֹי פוּן דער מאַשינע טפֿא, אַזוֹי אִיו אוֹיךְ לע / 
כֿערליף צוּ עֶרקלעֲהרעַן אַלע לעבּעַנס-ערשײַנּנגעַן בּלוֹיז מיט דיא 6 
פערליכֿע נאַטיַרליַלע קרעפֿטען, ניִט נעהמענדיג אִין אַכֿט דעַם תּה א 
די לעבּעֶנס-פֿעַהיִגקײַט פֿון דער בּעָשעפֿעֲניִס -- די פֿעֲהיִגקײַט זיך אָב" / 
צוּרוּפֿעָן אוּן צוּ פֿעָרעַנדערן זיִך אוּנטעַר דער װיַרקונג פֿון די אוֹיסעהז ‏ / 
לע קתעפטען : 
אִין ערשטעֶן העַלפֿט פֿון פֿאָרינעַן יאָהר-הונהעהט האָבּען פֿיַעל ‏ / 
געַמײַנט, אַז זײַ האָבּען עֶנדעקט דעַם אָרט אוּן די פחוֹת, װאוּ און / 
װיָאַזוֹי די לעבּעַנדינע נאַטוּר קומט אַרוֹיס פֿון רי נש-לעכַּענינע. עָר 
כּעֲריִהמטער נאַטוּר-פֿאָרשעַר שׁל ייַדעָן האָט אַפֿ אַפֿילו אָבּנעשׁי יִלרעֲרט . / 
דעָם פֿאָרנאַנג, װי אַזוֹי פֿון ניט אָרגאַניִשע מאַטעַריע, פֿון אונלעבּענדא. ‏ / 
נעַ שטאָף װעֲרט בּעשאַפֿעַן אַ לעבּעֲנדינץץ צעֲללע. האָס אִיו שוֹין / 
אָבּעֶר לאַנ רוּרך די געלעהרטן טע אָבּנעֶועַנדעַט אוּן אָכּגעשלאָנען נעֲואָ- 
רען אַלס טײטעג װאָס אִיז דוּרך אוּן דוֹרך פֿאַלש. עֶס אִיז אִיצט 
א כּלל נדוֹל אִין דעָר נאַשוּר-װיסענשאַפֿט, אַו אַלץ לעַנּעֲנדיִנץַ . 
בּעַ שעָפֿעָנ ניִסעַן קעַנעֶן אַּזֹיסקוּמעֶן נּלוֹיז פֿון לץַ-. 
בּעֲנדיַגץַ בּעַשעַפֿעַניִסעָן אָנֹּעָר ניִט פֿון אוּנלעַנּעַנ- ‏ 
דיַנעָר מאַטעַריֵע. אִין דער אוֹיסעֲרליִכעֶר מאַטעַריעלער, נשמיוֹת'- 
דיִנעֲר נאַטוּר אִיז ניט פֿאַראַן אַזאַ אָרט, װאוּ עָם װעָרט פֿאַכּריַצירט דער / 
רה חיים, דעָר לֹעָבּעַג ס:ג ײַסט. ומיַר זאָגען אוֹיסדויקליך הע . 
,לעֶבּעֶנס-גײַסט" אוּם מען זאָל ניִט פֿעַרבּײַטען מיִט ,לעַכּענס-שטאָף" / 


אש עשאס טפ עי 
וא ידי יט וי ד שש : יש 


שֶׂה, שמאָף, פון װעַלכֿע אַ לעבּעַנדיגעַ ‏ בּעשעפֿעֲניִם ‏ אִיז. אױפֿגעבּוֹיט 
הט. יאָ. פֿאַּריציִרט פֿון אונלעכּעַנדיגע שטאָףי). 

ימשמעת, אַז דעַר רה היים, די פֿעַהיִגקײַט זיִך אָבּצוּרפֿעַן אוֹיף 
- פֿעַרשידענע, אוױפערליכֿע אַינװיִרקוּנגען װאָס קען אָנגערופֿעַן ‏ װעֶרען 
,נשמה'), װאָס געַפֿינט זיַך אִין אֵינפֿאַסטען,. פּשוּטץ צוּשטאַנד בּײַ 
| = די ניַרעהיגסטע לעבּעַנדיגע. בּעַשעפֿעניִסעְן אוּן װעֶרט אַלֹם מעֲהר 
אוּן מעָהר עַנטװיקעלט צוזאַמעַן מיט דעֶר עַנטװיִקלוּנג פֿון די בּעֲשׁעַ 
פֿעַניַטען גוּפֿא.. עָר אֵייגענעֶר גײַסט װאָס װערט בּײַן מעַנשעַן אוֹים- 
געבּיִלהעָט און די הויכּע פּסיכישע פֿעַהינקײַטעַן פֿין הענקען אוּן קלעָה? 
רעַן, ‏ פּֿן פֿיהלען אוּן בּעװואוּסטזײַן -- אַז דיזעַר גײַסט -- זאָגען מיַר 
= =אִיז עפּיִס ניט דאָס אֵיינעֶנעַ, װאָס דער המר, די מאַטעריַע פֿון װאַנעט 
דע בּעֲשעַפֿעֲניִם אִיז אוױפֿענּויט. און דאָך אִיז דער גײַסט שטעֲנדיג 
- = צוּזאַמעַן מיָט דער מאַטעֲריץ ! װאָס פֿאַר אַ שִׁייכוּת -- פֿרעַגט זיך-- 
האָבּעֶן זײַ צװויִשען זיַ? װי פֿעַרהאַלטען זײַ זיַך אֵיינעֶר צוּ דער אַנ. 
דערעֶר ? אִין װאָס פֿאַר אַ פֿעָרבּיַנדוּנג שטעֲהט דֹעֶר אוּנזעהבּאַרעַר 
גײַסט" צוּ דעָם ממשוֹת'דינעַן ‏ מאַטעַריאַל פֿון דער -בריאה ? װי פֿעֶר- 
האַלט זיך די געהאַנקען:װועֲלט צוּם זײַן, צוּ דער אוֹיסערליִכער נאַטוּר? 

װעֶר האָט די אַייבּערהאַנד, װעָר רעַניִרט מיט װעָמען, דער גײַסט מיַט 

דער מאַטעַריע, אָדעַר די מאַטעַריע מיִט'ן גײַסט ? װעָר אִיז געֲוועֶן פֿריהעַר, 

דעֶר רוּה אָדער דער המר ?-- אָט װענעֶן דיִע װיַכטינע פֿהאַנען ‏ זענען 
פֿאַראַן גרויסע הלוקי דעוֹת צװיִשעַן די געַלעָהרטע אוּן פֿילאָאָפֿען-. - 

דיזע פֿערשיַדעַנע דעות, מײַנונגען קען מעַן אִין אַלגעַמײַן סימטע- 

מאַטיזירען אי צװוײַ הוֹיפּט שִׁיטוֹת : 


= 
* 


6 דִיָ אידעאַליַסטיַשץ אוּן מאַטעֲריָאַליסטיִשע 


שיִטוֹת אִין דעָר פֿיַלאָזאָפֿיץ. 


די אַנהענגעֶר פֿוּן דֹעֶר אִידעֲאַליַסטיִשעָר שיטה, װי זײַ זאָלען 
זיִך ניִט פֿערנאַנדערנעהן אִין זייַערע אוֹיספֿיהרוּנגען,. בּפֿרט, זענען 
בכּלל אַײניג אִין דעָם, אַז העֲהּ גײַסט האָט עַקויסטירט פֿריהעַר 
אֵיידעֶר די אױיסערליכֿע נאַטוּר אִיז געֲוועֶן. ריע אִירעאַליסטען מיזען 
ממילא מסכּים זײַן, אַז די װעַלט עַקויִסטִיהט ניִט פֿון אויבּינ-אָן, נאָר 


*) די יעָגיגעָ, װעֲלבֹּעָ אִינטעֲרעֶסיִרעָן זיַך מיט דיַזעָר פֿראַגעָ שׁיקעַן מיַר 
אָבּ צוּ. אוּנזעָר אַובּײַט , װועָגעֶן די בּעָדײַטוּנג פֿון כלאָראָפֿ:ל=קעָרן", אִין , צײַט 
גײַסט" א, ז, װ, 


1 , 0 
האָס זי אִיזּ ,צּעשאַפֿעַן' געװאָרעַן לוֹים דעָם װיִלען פֿון נײַפט. דער 
פּוק : , כּראשית בּרא" אִיז בּײַ זײַ תּוֹרת אָמת. ריע מײַנונג פֿיָה 
דער אִיבּעַרצײַנוּנג, אַז די אַיינענשאַפֿטעַן פֿוּן דער נאַמוּר 
אַנדעָרש, װי די אֵיינעַנשאַפֿטעַן פֿונ'ם נײַסט, פֿונים. בּוֹרא, 3 
האָט זי, די נאַטוּר, בּעָשאַפֿעָן אוּן אוױפֿגעַבּהאַכט. זײַן ועֶרק קען ר / 
מײַסטער אִיכּעֶרנעֲבּעָן טיר אַזוֹינעָ פֿעהינקײַטען, אַאַ טבֿע, װעַלכֿץ ‏ / 
סיזעַנעֶן-פֿאַראַן אִין זײַן רשׁוּת, װעָלכֹעַ ער אַליַיַן בַּעֲזיֵצְט. די ממשות= 
דנע נאַטוּר, דער זײַן אין אַלֹעָם, װאָס אונו רינגעלט אַחם אִיו אוֹיף ‏ - 
אַזאַ אוֹפֿן ניִט זעלבּסטשטעַנדיג, נור אַ רעַזלטאַט פֿון אַכּה װאָס ליִענט . 
פֿן יעֶנעֶר זײַט פֿוּן איּנזעַר זײַן, היַנטעָר די קיליסען פֿוּן הער נאַטוּה ‏ / 
אוּן װעַלכֿען (העם כֹּח הײַסט דאָס) מיַר קעַנעֶן מיט אונזערע הישים ניט 
משיג. זײַן. 
די מאַמעַריָאַליַסטישע שׁיָטה אִיו פּוּנקט דעָר היפּך פֿון דער 
אִידעָאַליִסטיִשעַר. די מאַטעריאַליסטען זאָגען, אַז די װעָלט עַקויסטיִתשׂ.- 
פֿון אוֹיבּינ-אָן, זי אִיז ניִם , בּעֲשאַפֿען" געֲװאָרען הירך װעַלכֿען עֶם / 
אִיז רצוֹן אָדעֶר װיַלעַן. אִין ריּחוֹת; נעטעַר, בּעַשעֲפֿעֶר, װעַלכע עַקויִסטיִען - 
אוֹיף יעֶנעֶר זײַט פֿוּן אוּנזער זײַן, גלוֹיבּעָן די מאַטעריָאַליַסטען ניִט. 
די מאַטעַריאַליסטען גלויבּעַן נוּר אִין אַזעַלכֿע זאַכֿעַן, װאָס מען פֿיִהלט, 
װאָס מעֶן זעָהט בּהוּשׁ. די נאַטוּר, די טבֿע אַלײַן אִיו אִין נאַנצען 
פּעָלבּסטשטענדיג אוּן װעָרט ניַט רעַניָרט דוּרך אַ גײַסט, װאָס נעפֿיִנט זיַף 
עֶרנעֵיץ װאוּ, היַנטעַר די קוּליסען פֿוּן דער בּריאה. אַנײַכט אזיסעָר 
די נאַטוּר אִיז אַיכּעֶרהוֹיפּט ניט פֿאַראַן. די נײַסטיַנע:פּסיכישע עַרשײַנוּנגען 
ענעֶן ניַט אַנדעָרש, װי אַ רעזוּלטאַט פֿון דער ממשוֹתהינעֶר װיַרקלי- 
לֹעֶר נאַטוּר. 
אוֹיער דיַזעַ צװיַ: מאָניסטישע *) שימוֹת, װעָלכֿעַ בּעהוֹיפּטען, 
אַז אִין דעָר בּריאה העַרשט נור אַ יי | פֿאַקטאָר, איין סיִסשעָם, אֶרעֶר הי . 
אַיינעֲנשאַפֿטעַן פֿוּן נײַסט,. אָדעֶר די אַיינעַנשאַפֿטעַן פֿוּן דעָר נאַטוּה, . / 
אִיז פֿאַראַן נאָך אַ דריטץ די דוּאַליסטיַשע שיטֵה, װעָלכֹץַהאַלט, ‏ 
אַז אִין דעֶר װעָלט רעניִרעָן ב יי דע פֿאַקטאָרעַן צוּזאַמען, דעַר נײַסט 
אוּן די מאַטעֲריע.. דער גײַסט אוּן די א -- מײיַנט דיִזץ שִׁיטֵה 
-- וזעֶנעֶן ניט אונטערװאָרפֿען אֵינעה. דעָם צװײיטען, זײַ זעַנעַן גלײַכבּע. 
העַכטיגטע, יא אא), כּהוֹת מיט בּעַזּנדעֶרע. אַיינענשאַפּטען 
אוּן. פֿעַהינקײַטעַן. זײַ פּאָרעַן זיִך צוּזאַמעַן אִין אַ זווג אוּן װיָרקען אֵיינעֵר 
אופֿן. צװײַטען. װי אַזוֹי אָכּער קומט פֿאָר דאָם צוּזאַמען-פּאָרעֶן זיך? 
װיַ. קומט'ס אִיבּעֲרהוֹימט, ‏ אַן אַזוינע זעלבסטשטענדיגע סיבסטאַנצען, 


') מאָנאָ אִיז אוֹיף גִריַביש --- אַײ:ס, 


װעַלכֿע האָכּעַן צוויִשעַן זיך קײַן שׁים שייכות ניט, שטעהען אַ לע מאָל 
| = אוּן' אוּמעטוּם. אִין. אַ פֿרײַנדליַכֿעַר פֿעַרבּיַנדוּנג ? עָס אִיז דאָך אַ היכּי 
תמצא, אַז האָט פֿרײַנדליַכֿע צוזאַמען-לעבּעֶן פֿון אַזעלכעַ װיַלד-פֿרעמדע 
כְּהוֹת זאָל קײַן /מאָל ניט צוּשטעָרט װעֶרעַן 17 -- אוֹיף דיזע קֹשׁיוֹת גיט 
- דער האַליִום. קײַן. שּׁם עֶנטפֿער ניִט.. אוּן דעריבּער זענעַן טאַקע. די 
בּעהיִהמטע פֿיַלאָזאָפֿעַן שטענדיג מ אָניָסטעַן, ועלכע מאַטערן זיך צוּ 
עַרקלעֲההעַן! דעם ‏ רעַמעניִם פֿון דער בריאה דוּרף אַיין פּריַנציפּ, 
חורך אַ ינע אוּן ניָט פֿער שיָדעַנֹעַ עלבּסטשטענדינע. אייגענ. 
שאַפֿטעַן. דאָס רוֹבֿ דענקער זענעַן אָדער מאָניסטישע אִידעאַליסטען, 
אָדעָר מאָניסטיִשעַ. מאַטעריאַליַסטען. 


בּנוֹגע די פֿראַגע, װי אוּנזערע אִינעֶרליַכֿע געַדאַנקען פֿעַרהאַלמען 

זיך צוּ דער אויסערליכעַר װעָלט, װעָרט אוֹיך פֿיַלאָזאָפֿירט אוֹיף 
אַניאַנדעַר אוֹפֿין. 

װײ? אִין װאָס פֿאַר אַ שׁייכוֹת -- פֿרענט די פֿיַלאָזאָפֿיץ -- שטע= 

 |‏ העֶן צוּ דער אוֹיסעַרליכֿער נאַטוּר אונזערע מײַטנגען אוּן ‏ בּעַנריפֿעַן 

װעַנעַן ‏ אִיהר?'עועַגעָן די נאַוּר הײַסט עָם). צוּ אִין אוּנזעָר שפּל 

אִיבּעֲרהוֹיפט אִימשטאַנד צוּ בּעַקוּמעַן אַ ריִכטיגעַן בּעַנריִף פֿוּן דער 

װײַרקליכֿקײַט? צי זעַנעֶן די בּיִלדעַר אוּן פֿאָרשטעלונגעַן, װאָס שפּיגלען 

זיִך אָבּ אִין אוּנזער מה אִיבּעֶרהוֹיפּט אַ ריכֿטינע קאָפּיץ פֿוּן דער 

אויסעֶרליִכֿער: װיַרקליַלעֶר װעָלט ? אפֿשׂר זענֹעַן זײַ מעֲהר ‏ ניִט, װי 

אַ עַזוּלטאַט פֿוּן אוּנזעֶר אינעַרל:כֿע ר פֿאַנטאַזיע, פֿון אונזער אי 

נעֶנעָם ,אִיךָּ", פֿון. אונזער סוּביעֲקטיוועֶר פֿאָרששעלוּנג אוּן. ניט מעהר? 

אִין פֿלוּג קומען יאַפֿיל? דיזע פֿראַנעַן אוֹיס משוּנה-װיַלד. , כ'מײַן 

--עפַּעָס סתּם. גע'פּשטלט ! -- ועָט דער לעזעֶר בּײַ זיִך טראַכֿטען. 

אַ צװיַטעָר, אַ מַעָהר עֶנעַריְשׁעֶר לעזעֶר, װעָט אִיבּעֶרהוֹיפּט אוֹיסבּטלן 

אַלעַ בּיַיִזעַ הֹלוֹמוֹת צוּ די פֿיַלאָזאָפֿען, װעָלכֿע פלפול'ן אוּן חקירה'ן זיַך 

אִיבּעַר אַזעַלכֿע זאַכֿעֶן, װאָס זענען קלאָהר יעֶרעַן איינפֿאַכעַן, פּשוּטן 


*י, 


מעֶנשׁעַן. אִין דעָם אִיז אָכּעֶר די נאַנצע זאַך, װאָס דעם פֿיִלאָזאָם 
אִיז נאָך לאַנג ניִט אַזוֹי קלאָהר אוּן פֿעַרשטעַנדליך דאָס, װאָס סאִיו 
קלאָהר אוּן פֿעָרשטענדליך אַ אַיינפֿאַלען אויבּעַרפֿלעכליכֿען - מעַנשעַן. 
אִין אָמת'ן, װעֶן מיַר װעֶלעֶן צּעַטראַלטען די װעַלט ניט אויבּעַרפֿלעפֿ: 
ליַך, וועֶן מיר פֿאַנגעַן אָן טיפֿעַר דוּרפֿצוּדריַנגען די פֿעַרשידענע זאַעַן, 
ּחוּאִים אוּן ערשײַטנגען, װעלכע בּיִלדעַן די אוֹיסעַרליכֿע. נאַשוּר -- 
ועָלען מיַר זעֲהעֶן, אַז דיזץ אַלע פֿראַנעַן זענען ניִט סתּם אִין דער 
װעֶלט אַרײַן, סתם געיפלפ'לט. 


.* 


מיָר זֹעָהן אִין גאַס אַ רײַהע הײַזעַר, בּײַ אונז אוּן בײַ אֵיך אִיץ - א 
קײַן ספֿק ניִט, אַז די גאַס אוּן די הײַזעַר זענֹעֶן פֿאַראַן הי 
זײַ זעַנעֶן דאָ אִין דעָר װיַרקליכֿקײַט, זײַ עַקויִסטיעַן ,אוֹיסעַ' אעה ‏ - 
ד. ה. זײַ געַהעָרן צוּ די זאַכֿען, װעֶלכֿע נעפֿונען זיף אִין דער אוֹי. / 
סעָרליכֿעַר װעַלט. פֿון װאַנעָט װײַסעַן מיַר האָס אָבּעֲרו"- פֿוע- ‏ / 
נעַן מיר בּײַ אַייך -- עָר אִיז אונז ערב, אַז זי, די גאַס און די הײַזעָה, / 
נעַפֿינען ‏ זיַך אִין הער אוֹיכערלילעֶר װעַלט? נאָך עֲפער, וֹעָר פֿעֲר* 
זײכערט. אוּנז, אַז ‏ פאִיז אִיכּערהויפט פֿאַראַן אַאױױסערליכֿץ װעַלט?ּ / 
-- ,דעֲרוֹיף זאָגעַן עֲוֹת -- עֶנטפֿעָרט אִיהר אוּנז-- אוּנזעֶרעַ הוּשׁים, מיָה / . 
זעֲהעַן די נאַס, מיַר טאַפּעַן די הײַזער, מיר העָרעָן דעם נעאַנג ‏ / 
פֿון די פֿויגעָל, מיַר פיה לעַן דעם ריח פֿון די בֹּימעֲר א. ו װ''?- ‏ . / 
נוט, לאָמיַר דאָס געדעַנקעַן. אוּן אִין אָמתן, װעָן ניט די חשים-- . / 
ניבּעָן מיַר אוֹיךְ צו -- ווע מיָר װאָלטעַן ניט זעָהן, ניש העָרן, ניִם פֿוהלען 

-- װאָלטעַן מיַר טאַקע קײַן השנה פֿון דעֶר אױטערליכעֶר װעָלט נֹיש | 
געֲהאַט. אַ בּליַנדעַר װײַס ניִם, װי ס'זעהט אוֹיס די אֶדעֲר יעֶנע זאַך; ‏ / 
אַשוֹבּעַר העָרט ניִט דעם געָאַנג פֿוון די פֿוינעָל. --אַגוּמץ ראיה, אַז 6 
די פֿאָרשטעֲלוּנג פֿוּן דער אוסעַרליכעַר װעַלט בּעַקומעֶן מיר נוּר / צ 
צוּליעכ אונזערץ חישים. ,די חישים -- פֿרענען מיר אָכּעַר װײַטער= - 
זעַנעֶן דאָך 'אַ אַײגעַנשאַפֿט פֿון אוּנז, זי ליעֶן אַיַנװעַניִג אֵיך ‏ / 
אוּנז גּפֿא, זי א דאָך נוּר אִין אוּנזעֶר אֵידָּ, אָבּעָף . / 
ניט = אוּנז. אָהן אונז זעַנעען דאָך קײַן הושׁים ניִטאָ, אוּן ממילא 8 
קוּמט אוֹיס, אַז די פֿאָרשטע לונגעֶן פֿין דער אויסעַרליכעָד װעלט ביַלהען : 
זיך אוֹיפֿין סמך פֿן אוּנזעֶר אִיגעַדליען ,אִיך', אָבּעֶר ניִט אוֹיפֿין : 
סמף פֿון דער אוֹיסערליכעֶר װעֲלט. װ! בּאַלד, אַז אִיהר זעַנט מוֹדה, : 
דאָס אָהן די היּשים, ועֲלכע לינעֶן בּלוִיזו אִין אוּנזעָר אִיך") ‏ / 
װאָלטען מֹיַר ניש געֲהאַט אַ ּעֲנריִף פֿין דער װעַלט, מיוט אִיהר דאָך : 
בְּמִילֹא אוֹיךְ מודה זײַן, אַז די גאַנצע פֿאָרשטעלונג ועַעֶן די װעלש' ‏ 
אִיז אַ העַזוּלטאַט פֿוּן אוּנזעֲר ,אִיך', פֿוּן אוּנזעֶר אָבּיעֲקט, אָבּעֶר ניִם וֹ 
פֿון די זאַכֿען, על לינען , אוֹיסער" אוּנז. אוּן װיִבּאַלד, אַז דעָה 
גאַנצעָר בּעֲנריִף, די אִיבּעֶרצײַנונג, אַז עֶס אִיז פֿאַראַן. אַ אוֹסערליכע 
ועָלט, אִיז גיָט װײַל די אויסעָרליַכֿץַ װעֲלט זאָגט אוּנז, טרװײַל 
אוּנזערע הישים זאָגעַן אוּנז, טאָ-- בּלײַכּט דאָך די פֿראַגע - װעָרװייָם, ‏ / 
אַז סאִיז ריפֿטיג אַזוֹי? אפֿשר נאַרעָן אונו די הישׂם אָבּ; אפֿשר אִיוֹ ‏ / 
טאַקע בּמציאוֹת ניטאָ אט װאָס שׁטְעָהט אוֹיסעֶר אונז? אוּן נאָך 
בּעֶסעֲר; אפֿשר אִוז קײַן ,אונז" אוֹיךְ ניט פֿאַראַן. עָם אִיז נוּ פֿאַראַן 
אַ אִיך" און רי אי פֿון דער אויסערליכֿעַר װעָלט װאָס 


"= 


2 


בּיִלדעָט זיך אויפֿון סמך פֿון מײַן ,אִיך", אָבֹּעֶר אַ אָמתעַ װעָלט, װאָס 


ליגְט.,אוֹיסער" מײַן , אִיךָ" אִיז בּמציאוֹת ניַטאָ? 
-- ,װאָס הײַסט -- װעַט אִיהר װײַטעֶר זאָגעַן -- װועַן ניט די אוֹיסעֲר. 


/ ליכע װעָלט, װאָס הופֿט אַרוֹיס די אַרבּײַט פֿון אינזערע הַישִׁים, װאָלטען 


די הוּשִׁים נֹצִּט נעהאַט װאָס צוּ אַרבּײַטעֶן, די געֶרוועֶן װאָלטעַן ניִט נע= 
האַט, װאָס אִיבּערצוּגעבּעַן דעם מה אוּן עָם װאָלט נעֲוועַן אוּנמעֲנליך 
צוּ. בּעקומען. אַ פֿאָרשטעלוּנג. װעֶן די פֿוינלען װאָלטעַן ניט זיַנגעַן, 
װאָלטען. ניַט פֿאָרקוּמעַן בּעֲװעֶטנגעַן אִין. דער לופֿט, װאָלט זיך אונזער 
הוש השׁמיע נוט אוֹיפֿרעַנעֶן אוּן עֶס װאָלט ניִט אִיּעַרגעַנעֶבּעַן געַװאָרעַן 
די אַינדריקע פֿוּן אויסען. װעַן עָס זאָל ניט זײַן אַ געװיסע זאַךּ, װאָס 
לאָזט אַחוֹיִס. פֿבּן זיִך שטראַהלען, װאָלטען. די געַרוועַן פֿין אוֹיג זיִך 
יט אָבּהפֿעַן,. זי װאָלטען געֲבּליבּעַן היהיג, ניִט אױפֿגערײַצט אוּן מיר 
װאָלטען נִיִט. געַהאַט. אִין אוּנזעֲר ,אִיך" אַ כּעַנריף פֿון דעַר זאַכם 
אוֹיסזעָהן. דעַן מיַר װײַסעַן, אַז אִין יעָדעֶר פֿאָרשטעלוּנג מוזען אַנ= 
טייַל נעָהמעֶן צװײַ עֶלעָמעֶנטעֶן, אַ אָבּיעֶקט, אַ פּאַסיועַר עָלעָמענט, דוּרך 
װעָלכֿעַן עֶס װעָרט. פֿעַראוּרזאַכֿט אוּן. אַרוֹיסגעֶרוּפֿעַן. די אַרבּײַט פֿון 
אוּנזעֶר,אִיףָ",. אוּן אַ סּביעקט -- די הישׂים, װועַלכע בּעאַרבּײַטעַן דיזע 


אַיינההיקע פֿוּן אָבּיעקְט. װעַן עֶס װאָלט ניט געֲוועַן קײַן מאַטעריאַל, . 


ווע עֶס װאָלש ניִט געֲוועָן אַ אוֹיפערליכֿע װעַלט, װעָלכֿע ליװעָרט די 
אַיינדריקע, װאָלטעַן דאָך די היּשִׁים ניִט געַהאַט, װ אָ ס צוּ בּעָאַרבּײַמעַן. 
די אַרבּײַט פֿון. אונזער פיניעקט, די אַיינדריקע, װעַלכֿע די הוּשים ני- 


בּעֶן אִיבּעָרדעָם מה, אוֹיפֿין סמף פֿוּן װעֶללעַיעֶס בּיַלדעַן זיַך די פֿאָר. 


שׁטעֲלוּננֹעֶן, אִיז אוֹיף אַזאַ אוֹפֿן טר אַ רעזולטאַט פֿון אַ סבּה, ‏ װאָס 
לינט אויסעַר אונו!".. 

מיר. פֿרעַנעַן אָבּעֶר מיַט עקשנוֹת װײַמעַר, װעָר װײַס, אַז ירע 
עַרשײַנונג. מוּז אִיבּעַרהוֹיפּט זײַן אַ רעזוּלטאַט פֿון אַ סכּה װעַלכץ לינט 
אוֹיפּער אונז? אָמת, מ יַר װײַסעַן טאַקע, אֶבֹּעָר אוּנזעֶר גאַנצעס 
װיסעַן. אִיז. דאָך אוֹיך ניָט מעָהר װי אַ רעזוּלטאַט פֿוין אוּנזערע 
חוֹשִׁים ; אָהן די הוּשִׁים, ועַלכֿע ליגעַן אֵין אוּנז, װאָלטעַן מיר 
דאָך ניִט װיַסען. טאָ אִיז דאָך װײַטער די אַיינענע פֿהאַגע, װיִבּאַלד אַז 
אוֹיפעֲר רי הישים, װעלכֿע ליגען אֵין אוּנ ז װאָלטען מיַר ניִט װיִפען, 
אַז יעָדעָר רעַזוּלטאַט מוּז פֿאַר זיַך האָבּען אַ אוֹיסערליכץ סבּה, מאָ 
עָר קעַן אִין אָמת'ן בּעַשטיִמעֶן, אַז ,אוֹיסעֶר אוּנז אִיז װאָס עֶס אִיז 
פֿאַראַן ? אפֿשר ליַגט די סבּה פֿוּן אוּנזערע הישים'ס אַרבּײַט, אוּן ממילא 
אוֹיךְ פֿון דער גאַנצעַר פֿאָרשטעלנג דוֹקא אִינעֲװעֲניִג, אִין 
אוּנז נפֿא? | 
,אַ אוֹיסערליִכע װעַלט, װאָס עַקויסטירט אוֹיסעֶר אוּנזער ,אִיף" 


' עָר געָהאַלטען. פֿאַר אַ שלוס, צוּ װעָלנעָן ק אנ ט אַלײַן. דאַרף ‏ קוּמען, װי ביר 


אִיז לא היה ולא נבֿרא --טענה'ט טְאַקע דער בּעריִהמשעַר. פֿילאָואָ 2 = 
טע *)-- די אוֹיסעַרליִכֿע װעַלט, דער ,ניט-אִיךְ' עָקויסטירט אוֹיף - 
אַזוֹי פֿיעל, װי װײַש אונזעַר ,אִיךְ', אונזעָר סיבּעַקט עַרקעֶנט האָס- ‏ - 
אוֹיסעֶר אוּנזעֶר סובּיעַקט אִיז קײַן װעָלט ניִטאָי. 6 : יז 
פֿיָֿטעָם אַנשויאונְג, כּעואוסט אונטערן נאָמעַן ,עָר טנעק ; 
טיועַר אִידעָאַליום", האַלט ניִט אוֹים אִיבֹּעָר װײַשעַרדיַנען טעם: אב / | 
עִם זאָל זײַן ריפֿטיג, וי 5:8ט עַ מײַנט, אַז אַ אוֹיסערליכע װעָלט אִין 
נוה פֿאַראַן אִין אנ אִיךָ" אֶבֹּעֶר ניט אוֹיסעז אונז, טֵאָ מוזעַן מיר 
דאָך -- אוֹיבּ מיַר װיַלען דוּרפֿיַהרעַן די אַנשויאונג אִין נאַנצען--. 
מוֹדה זעָן, אַז די עֶקזיסטעֲנץ, דאָס זײַן פֿון אַנדערע מענשען אִיו אוֹיף . 
בּלוֹיז אַ סוּ בּיעָקטיִדע ר בּעֲנריף. מיַר מוועַן אוֹיף דעַם אופן אוֹיף - 
מסכּים זײַן, אַז דאָס לעבּעֶן אוּן עֶקזיסטענץ פֿון עֶלטעֶרן אִיז אוֹיף אַװֹי 
װײַט אָמת, אוֹיף װיפֿיעל אוּנעֶר בּעֲנריִף עַרקענט האָס, װײַל האָט 
זעַנעֶן דאָך אַלץ זאַכעַן, װאָס געֲהעֶרעָן צי דעֶר אױסעָרל;כעָר נאַטוּר, . 
צוּ דעָם ,ניט:אִיך", אִיך מוּז אַפֿילוּ אָבלײַקעגען דֹעם פֿאַקט, אַו אִיֹף ‏ / 
בּיַן געכּאָרעֶן געװאָרען פֿנּן אַ פֿרױי, װאָס עַקויסטירט אוֹיסעָר מײַן ,אִיף'; ‏ / 
אוֹיבּ אַזוֹי, טאָ פֿרעַנט זיך, װי בּיַן אִיך אַלן דאָ אוֹיף דער װעַלטפ ‏ / 
וי קעַן זײַן אַ,אִיךָ" אָהן עַלטעָרן ? בן אִיךְ ויִערער מוֹדה, אַן ז א שא 


עַקויִסטיִרעָן ניש בּלויז אִין מײַן , אִיךָּ" נר אוֹיך אוֹיסער אוּנער וך 
בּיעֶקט, מוּז אִיך שוֹין דאָך מוֹדה זײַן, אַז עַס עֶקוּיִסטיִרּט שי 4 
אוּנאַבּהענניַג פֿון אונזעֶר ,אִיך" ; אִיך מוּז מוֹדה זײַן, אַז סעַקויסטירט 6 
אַ װעָלט אוֹיסעֶר אונז, אוֹיב טר אִיךְ װיַל ניט אַרײַן פֿאַלען אִין ספֿיקות ‏ / 
אִיבּעֶר מײַן נעַבּוֹירענשאַפֿט פֿוּן אַ פֿרו. :א 

קאַנט **) מײַנט, אַן ס'אִיז עֶפֹּעָם יאָ פֿאַראַן אַ אוֹיסערליכע יְּ 


װעַלט, אוּנאָכּהענגיג פֿוּן אוּנז, װעַלכע האָט קײַן שׁוּם שייפֿות ניט מיִט 
אוּנזעֶר ,, אִיךָּ", װײַל זי לינט אויכעֲר' אונז. װאָס פֿאַר אַ װעלט אי . 6 
האָס 2 װאָס פֿאַר אַ אוֹיסזעָהן אוּן אֵיינעַ נשאַפֿטען בּעֲזיִצט זי ?-- װײַפען 
מיָר ניִם. ק אַָג ט אִיז אִינּעֶרצײַנט, אַז די נאַנצץ װעָלט עֲקויִסטֹיָרט ניט' : 
בּלוֹיז אִין אונז, אִין. אוֹנזֹעֶר סיּבּיעֲקט. אָמת טאַקע, מיַר (אוּנזעֶתְן : 
בּעַנריפֿעַן הײַסט עֶס האָבּעַן נוּר צו טהאָן מיט אונזערע אֵייגעֶנֹע הישים, 

אוֹּן בּלוֹיז מיט רי פֿאָרשטַלונגען פֿון די אוֹיסערליכע זאַכֿעַן, װעֲלכֿע 


*) געבּאָרעָן אִין יאָהר 1767 ג;ַשטאָובּעָן 1819, 8 יכ ט עַ האָט ויה 
געָרעַכעַנט פֿאַר אַ תּלמיר פוּן ק אַ ג ט. זײַנע פֿיַלאָזאָפוֹשׁעָ אַנשוֹיאוּנגעָן האָט 


וועֶלעָן עָם גלײַך זעָהן, 
*') 1724 -- 1804, 
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הי פֿאָרשטעלונגען) זעַנעַן אויסגעװאַקסען אױפֿץ. סמף פֿוּן דיזץ היּשים 


װעַמפּפֿיַנדוּנגען). - מעַן: דאַרף אָנֹּעֶר ניִט צוזאַמענמישען די זאַכען. 
א יגוּפֿא, װעלכֿע עֶקזיסטיְרען פֿאַר זיך, מיִט אונזערע פֿאָר שטעלוּנגעַן 
פֿוּן די זאַעַן. אִין יעֲדער פֿאָרשטעלוּנג נעָהמען אַאַנטײיַל צװויי קרעפֿ 


טען, צװײַ כּהוֹת : די אַיינעַנשאַפֿטעַן פֿון די זאַכֿעַן, װעַלכע. מאַכעַן 
אוֹיף אונז אַגעֲויִסעֶן אַיינדחיק אוּן די אַיינעַנשאַפֿטען, פֿון אוּנזער 
,אִיךּ", װעַלכֿעָר עַמפּפֿאַנגט דיזע אַיינדריקע. אוּנזעֶר ,אִיך" נרופֿירט, 
פאָרשירט: די אַיינדריקע, װעַלכע עֶר, (דער ,אִיך') בּעֲקוּמט פֿון דער 
! אוֹיפערליכער װעָלט לויש אַ געװיִסעַן סדר, צוּנעפּאַסט צוּ זײַן אֵינענער 
נאַוּר, צוּ דער נאַטוּר פֿון , אִיך". 

- = אִין דער אױיפערליכער װעָלט אִיז פֿאַראַן, צום כּײַשפּיִעל, אַ הוֹיז. 
אוּם מיַר זאָלעַן האָבּעַן אַ בּענריף פֿוּן דיזעֶן. הויז, מוזעַן מיַר אִיהם 
צוּגעבּעֶן אַ אונז פֿערשטעַנדליכֿע פֿאָרם, אַ געװיִסען בּעַנרענצטען פּלאַטץ, 
אַ געװיַסען רוֹים אוּן אוֹיך אַ געװיסע צײַט. מיַר שטעַלעֶן זיך פֿאָר, אַז 
הער דאַך פֿוּן שטוּבּ האַלט אַזֹי פֿיעל אוּן אַזֹי פֿיִעל, דער 
פֿוּנהאַמעַנט שטעהט דוֹקא. דאָרטען, ‏ די ציַנעָל אָדעֶר די בֹּאֵל. 
קעַנם ?פֿעַתעָהמען - אַװי - פֿיַעל אוּן. אַזוֹי - פֿועל פּלאַטץ. (די 
מאָס פֿון אַ געװיִסעֶר זאַך אִיז. דאָך ניִט אַנדעָרש, װיַ דער פּלאַט'ץ, 
װאָט די זאַך פֿעַרנעהמט). דער פּלאַטץ, דֹעַר רוֹים, װאָס מיַר בּעשטימען 
פֿאַר'ן האַך; קען שוין ניִט זײַן די פֿאַר'ן פֿונדאַמענט אוּן פֿאַה 
די /אִיבּעֶהיגעַ טײַלעַן פֿון הוֹיז, אַנדעֲרש הײַסט דאָס, אַז יעֲדעֶר טײַל 
פֿוּן שטוּבּ מוּן האָבּעַן דוֹקא א בּענרענצטעַן אָרט, עֶר מוּז אָנפֿיהלעַן 


צר אַ גע װיַסעָן רים. װעָן מיָר זאָלען דאָס ניָט טהאָן, ד. ה., 


וועֶן טּיַר זאָלען דעם הוֹיז ניט א אַ געװיפען רוֹים, ‏ אַ געװיסען 
אָרט, אַ געװיִסע מאָס, װאָלשעַן מיַר פֿוּן אִיהם קײַן בּעֲנריף ניִט נעקענט 
האָבּעֶן, װײַל די פֿאָרם פֿון ידי אִיז נם אַנדעָרש, װײ דאָס אוּנטער: 
שײַדעַן פֿוּן אִיהר (רי זאַך) אוּן ,ניט-אֵיהר",, ד. ה. ‏ איה צוּגענּען 
אַ בּעֶששיָמטען. פּלאַטץ. ‏ שטעֲלט /אַייך פֿאָר, מיַר זְעָהן אַ הוֹיז ניט 
אוֹיף אַ געֲויסעֶן ‏ בּעַשטיִמטעַן פּלאַטץ, נוּר אוּמעֲָדוּם, אִיבּעראֵל, 
װאוּ מיָר זאָלען זיַך ניַט קעֲהרען אוּן װעַנדען אִיז אַלץ פֿאַראַן דאָם 
הוֹיז } אַ רוֹים, אַ פּלאַטץ, װאָס זאָל ניט זײַן מרפֿיהגש מיט דעָם הוֹיז, 
זעָהן מֹיָר ניִט -- דאַן װאָלטעַן מיַר דאָס הוֹיז גופֿא ניִט געֲזעָהן. אַז 
די אוֹיג זעהט ניִט אַאָרט, װאוּ דאָס הוֹיו אִיז ניט פֿאַראַן, זי זעָהט ניט 
קײַן אָנהוֹיכּ אוּן ניִט קײַן עָנד, װאָלט זי דאָך קײַן שׁוּם פֿאָרם דעַם 
הוֹיז ניט געקענט צוּגעֲבּעַן. אַ פֿאָרשטעלוּנג פֿוּן אַ געװיִסְע זאַך אִיז 
אוֹיףּ דעָם אוֹפֿן נים אַנדערש, װי דער בּענריף, אַז דאָ אוּן דאָ 
פֿאַנגט זי זיִך אָן אוּן דאָ אוּן דאָ עֶנדיגט זי זיַך. דאָס זעלבּע פּאַסט זיך 


ו 
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- אוֹיִף אַ:מאָל, זיִך קײַן מאָל ניִט עֶנדיִגען, אָדעֶר אוֹיך קײַן מאָל זך 


הוּהניוֹת); די װעָלט לנבּי אוּנז, דאָס, װאָס עַקזיִסטיָרט אִין אוּנזעָה 


גענעַן דעם בּעַגריף פֿון צײַט". אַז אַ זײַנער שלאָגט, קעַנעַן מיר ר / : 
דאַן װײַטען, װ!פֿיִעל עֶר האָט געַשלאָגעַן, וועַן מיַר סיסטעמאַטוורען - 
די פֿעַרשיִדעֶנעַ קלוּנגעַן-אִין פֿערשיַדעַנע צײַטעַן. דוֹקא װען אַ צװײַמעַר 
קלוּנג געהט נאָך אַעַרשׁען, וועַן מיר זאָלען יעֶדעַן קלונג ניש צו-. 
געַנּעֶן אַ בע שטיִמטעַ צײַט, װעֶן אַלע קלוּנגען זאָלען פֿאָרקומען = 


ניט אָנהוֹיבּעַן, װאָלטען מיָר אַ פֿאָרשטעלוּנג פֿוּן ר קלוגגען ניִט נע= 
האַט. דיזע פֿעַרנאַנדערשײַלזנג פֿוּן זאַכעַן אוּן עֶרשײַנוּנגען אִין רוים 
אוּן צײַט זעֶנעֶן דעריִבּעָר אינבּעָדיִנגט נוֹיטיַג, אוּם מיַר זאָלען האָבּען 
אַ פֿאָרשטעלוּנג פֿוּן זײַ. דאָס זעַנעֶן בּעַנריפֿעַן פֿין אוּנזעָר נאַטוּר אוּן 
פֿאַר אזּנ זעָר נאַטוּר. די זאַכֿעָן אוּן עֶרשײַנוּנגעֶן פֿאַר זיף אַלײַן, אָהן 
אוּנז עַקזיִסטיְרען טאַקע ניט בּענרענצט. מיט צײַט אוּן רוֹים. דער 
בּעֲנריף א צײַט אוּן. רוֹים, העָרט אוֹיף צוּ זײַן, גלײַך ער װי מען 
בּעַטראַפֿט די װעָלט ניִט לנבּי אוּנז, נוּר לגבּי זיַך אַלײַן. 

דעַרפֿון אַלײַן אִיז אוֹיךְ געַדרוּנגען, אַז אונזערע פֿאָרששעלוננען ‏ - 
פֿוּן. די זאַכֿעַן, קעֶנעֶן ניִט זײַן עֶהנליִך צי די זאַכען טפֿא, פֿון װעָלכֿץ ‏ + / 
מיָה בּעֲקוּמעֶן די פֿאָרשטעלוּנג,. װײַל די זאַכעַן עַקזיסטירען דאָךּאָהן ‏ / 
אוּנזעֶר נאַטוּר, ניִט לגבּי אוּנז, זײַ זעַנעֶן דאָך אוּנאַבּהענניַג פֿוּן אוּנ= 
זעֶרעַ חוּשִׁים אוּן אונזערע אַייגענשאַפֿטען, זײַ עֶקזיסטירעָן פֿאַר זיִך 
אָהֵן אַ כּעשטימטעַן רוֹים אוּן אַ בּעשטיִמְטעֶר צײַט. די פֿאָרשטעלוּנ- 
נעַן,. װעַלכֿעַ זעַנעֶן אָבּעֲר פֿאַראַן אִין אונער בַּעֲַניה ענען האָף' ‏ / 
אוֹיך אַ תזילטאַט פֿון די אַינעַנשאַפֿטעַן, װעַלכע לינעֶן ‏ אַיץ ,אינזי. א 
אִין. דיִזע פֿאָרשטעלוּנגען נעהמען דאָך אוֹיךְ אַאַנטײַל אַזוֹינעַ כּהוֹת, 2 
אַזוֹינע אַיינעַנשאַפֿטעַן, װעָלכץַ האָבּעַן ניִט צוּטהאָן מיט רי ואַ- ו 
כֿעַן גוּפֿא, װאָס עַקזיִסטיִרעַן אַן אוּן פֿיַר זיַך. ) 

די װעֶלט פֿאַר זיִך אַלײַן הפֿט קאַנט דינאָאימעַןװעָלט, / 
(עוֹלם-האצילוֹת, די װעָלט אֶהן עַרשײַנוּנגעֶן, אַװעלט פֿון הילע / 


פֿאָרשטעלונג -- פֿע נאָמען- ועֲלט,. (די עַרשײַנונגס-װעלט). 

יעֶרע עַרשײַנונג -- מײַנ װײַטעָר קאַנט-- מיז זײַן אַרוֹיסגעָהו- 
פֿען דוּרך אַגעװיסע אוּרזאַכֿץ, יעֲדעֶר רעזוּלטאָט מוּן דאָבַּעֶן אַ סִבֵּה, 
ועֶן ניט װאָלט די גאַנצע װעַלש אוּנז אוֹיסגעֲקוּמעַן, װי אַ תֹּהוּ וכֿהע, 
אַ מיש-מאַש פֿוּן פֿעָרשידעַנע זאַכֿעָן, פֿאַנאַנדעַרגעװאָרפֿעַן אָהן אַ סדר 1 
אוּן אָרדנוּנג, אָהן אַ צוזאַמעַנהאַנג צװיִשעַן זיַך אוּן מיַר װאָלטעַן דאָרט ׂ 
קײַן זאָך ניט פֿערשטעָהן. אוּם מִיַר זאָלען קענעַן בּעַנרײַפֿען די װעָלט, { 
אִיז אוּנבּעַדיִנגט נוֹיטיָג צו בּעֲשאַפֿעָן אַ געװויִסע האַרמאָניַע, אוֹיסשטע- : 
לעֶן די זאַכֿעַן און עֶרשײַנינגעֶן אִין אַגעֲווִסעֶן צוואַמעַנהאַנג, זײַ ואָלען | 
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האָבּען אַ געויִסע שייכות צװישען זיך. מיַר מוזעַן אַװעקשטעלעַן געַװיסע 
געעֶצעַן, לוט װעַלכעַ די װעָלט זאָל אוּנז זײַן פֿעַרשטעַנדליך. ‏ (רי 
- געַזעִצעַן פֿון דעַר נאַטוּר זעַנעַן דאָך ניט אַנדערש וי דאָס בּעװײַזעַן 


אַז עֶס העַרשט אַ צוזאַמעַנהאַנג צװיִשעַן פֿעַרשידעַנע ערשײַנינגען). 
װאָס בּעַדײַטעט דעַן, צים בּײַשפּיַל, האָס געֲזָעֶץ, אַז פֿאַר אַ הגען מוּז 
זײַן אַװאָלקען, וועֶן ניש דאָס, אַז די עַרשײַנונגען--װאָלקען אוּן העגען 


האָבּעֶן. צוויִשעַן זיַך אַ צוזאַמעַנהאַנג,, אַ געװיסע שייכֿות אוּן אַז דער 
רעגען מוּן אַלע מאָל זײַן אַ רעזוּלטאַט פֿין אַ סבּה, פֿאַד װעֶלכֹע דער 


װאָלקען ‏ דיִענט? דיזע געזעצען מוזען עַקופטיען כּדי : מיַר ‏ זאָלען 
קעַנעֶן דענקען אִיבֹּעֶר די פֿעַנאָמען-װעלט. אִין דעַר נאָאוּמעַן-װעלט. 
װאָס עַקויסטירט אַן אוּן פֿיַר זיַך, לנבּי זיך אַלײַן; אוֹיף יעֶנער זײַט 
פֿון אוּנזערע הוּשים, האַרף מעַן טאַקע ניִט אָנװעֶנדעַן. דעָם בּענריִף, 
אַז יעָהֹע זאַך אָדער עֶרשײַנונג מוּז האָצּעַן אַ געֲװיטע אוּרזאַכֿע, װאָס 


האָט אֵיהר אַרױסגערופֿען, און ממילא עַקזיסטירען טאַקעץ דאַרטע 
ד 4 : 2 | : ((; ד : 


ניִט קײַן סבּוֹת אוּן רעזולטאַטעַן. די געזעצעֶן פֿון דער נאַמוּר זעַנעַן 
ור בּנוֹגע די װעָלט לגבּי אונז, די פֿעַנאָמעַן:װעלט, װאָס אִיז פֿאַראַן 
אִין אוּנזעֶר בּעַנריף אוּן װעֲלכע מיִר פֿיַהלעַן מיט אונזערע הוּשים ; יעֶמע 
װעַלט, װעַלכֿעַ מיַר פֿיִהלעַן ניִט מיִט אוּנזערע הישים, די װעָלט אַן 
אוּן פֿיִר זיַך, אִיז מאַקע ניט אונטערװאָרפֿען דיזע געועַצעַן. 

אִין קאַנט'ס שיטה װײַזט מעַן אוֹיף אַ געװיַסע סתּירה. אַ געהיע 
עֶרשײַנונג. אִיז לוט קאַנט'ס לַאפ מעגליך : עֶרשׁטעֶן, וע 
עָס װיִרקט אוֹיף אוּנז, די נאָאומעַן-װעֲלט, װאָס עַקזיִסטיִרט אוֹיסעָר 
אוּנז אוּן װאָס אִיז ‏ אַן אוּן פֿיִר זיך ניִש בּעַקאַנט, זי גיִם נוּר פֿון 
זי װײַפּען הורף די אַיינדריִקע, װעַלכע זי מאַכט אוֹיף אוּנז; װײַטען, 
חוֹרך. די אַיינעֲנשאַפֿטעַן פֿון אוּנער אִיך', װעַלכעַר בּעַאַרבּײַט. און 
ססטעַמאַטיזיַרט דיזע אַיינדריַקע לוֹיט זײַנע איינענשאַפֿטעַן. װיִבּאַלה 
אָבּעֶר -- פֿרעַנט מען--אַז ידע עַרשײַנוּנג װעֶרט אַרוֹיסגערוּפֿען דוּרך 
די װיַרקונג פן דער װעַלט, װאָס עֶקזיסטיִרט פֿאַר זיך, פֿון עָר נאָאוּמען? 
װעָלט, קומט דאָך אוֹיִם, אַז זי, די נכ אי ; אִיו די סבּה פֿוּן 
ה! עַרשײַנוּנגעַן אִין אוּנזעָר װעַלט. קאַנט אַלײַן זאָגט דאָך 
אָבּעָר, אַז דעַר בּעַנריִף פֿון סכּה אוּן רעַזוּלטאַט עֲקזי מג ט בּלוין 
בי אוּנז, אָבּעֶר ניִט אִי חי װעלט לג בּי זיַך, ניט אִין די נאָאומען: 
װעַלט. נעָהמען מיר אָן, א אִין נאָאוּמען:װעלט אִיז ניט פֿאַראַן אַ סבּה 
אוּן אַ רעזוּלטאַט, אִיז דאָך שי בּעסעֶר צוּ בּעהוֹיפּטעַן, וי פֿיכטע 
מײיַנט, אַז די סבּה פֿון אונזעהע פֿאָרשטעלונגען לינען אִין אוּנו 
גױּפֿא אוּן זענעַן ניִט אַ רעזוּלטאַט פֿון אַ װעֶלט, װעַלכע לינט, נאָך 
ק אַ ג טיס מײַנוּנג, אוֹיסעֶר אונז, אוֹיף יעֶנעד זײַט פֿוּן אונזערע בּעַגריפֿעַן. 


2 


מאָ ועֶר. צװיננט אוּנז אִיצּעֲרהוֹיפּט צוּ דענקען, אַו עִס אִין פֿאַהאַן ‏ / 
אַאַנדעַר װעַלט אוֹיסעֶה אונזעָר ,אִיךָּ'? אפֿשר עקוִסטיְרט אַאוֹיסעָה- / 
) אי 


= לע װעָלט, ,אַניש:אִיך" ר אִין אונזערע כּעַנריפֿען, װי װײַט הע 
= ,ידי צענרײַֿט דאָס, אָהן איךָ', אָהן דעַם פיביעקט אִיז אפשר מאַקע. 


| = אוּן ויַבְּאֵלה אַז דן סנה פֿון אַלעַ ערשײַטנגעְן לינט אִין אוּנה. 


4 4 


אַרבּײַטעַן. ר דעַמאָלט, װעַן די אויסערליכע װעַלט הפֿט עֶס אַהֹיס, ‏ / 

וועָן זי פֿעַראוּרזאַכֿט. אוֹיבּ אַזוֹי מועַן מיַר אוֹיףְ מסכּים זײַן, אַן ‏ / 

אַ סבֹּה אוּן ‏ אַ יוצא עַקזיַסטיִרט אוֹיך אִין דעֶר אויסערליכער הלט / 

אוּן ניִט דוֹקאָ. אִין ‏ אוּנזעַר בּעֲנריף, אִין אוּנזער פֿאָרשטעלוּנג פֿון ‏ / 

דיַזעַר װעלט. דאָס פֿיִהרם צו די ריכטינץ מאַטעֲרַיָאַליִמטיִשץ ‏ / 
אַנשׁוֹיאוּנג, אַז די נעזעצען, פֿין דעֶר װעָלט, װעַלכֿע זענען פֿאַהאן / 
אִין אוּנזעֶר בּעֲגריָף זעַנעֶן ניט אַ רעזוּלטאַט פֿון אינזער סיניעקט, טר ‏ ! 
אָמתע, אָבּיעקטיװע געזעַצעֶן פֿון דער אוֹיסערליכֿעַר װעָלט. אוּנזעה | 
בּעֲנריֶף דענקט ניִט אוֹיפ די געֲזעַצעָן איּם זַך לײַכט צוּ מאַכֿעַן ח / 

= פֿאָרשטעלוּנגעֶן פֿון דער װעָלט, ניר עֶר עֶרפֿאָרשט אוּן עֲנועָקְט האָס, 
װאָס אִיו שׁוֹין אָהן אַ יה ם, אָהן זײַן סוניעקט פֿאַראַן אִין דער נאַוּה. 
וועֶן ‏ די געַזעצעַן װאָלטען ניט עַקזיסְטיִרט אֶבּיעֲקשיִו, אוֹיסעֶר אוּנ, / 
װאָלטעַן זײַ אוֹיךְ אֵין אוּנז ניִם עַקויַסטירט. אוּנעָתע בּעגריפֿעַן / 
זענעַן אוֹיף דעם אופֿן ניט אַנדעָרש, װי אַאָבּקלאַנג, אַאָבּשפּיַנעלונג 
פֿוּן דער אוֹיסערליפֿעַר אָבּיעֲקטיועֶר נאַטוּר. װאָס מעָהר דיִעזע געעצען - 
װעֲהעַן אוּנז בּעֶקאַנט אַלס מעֲהר עֶרקעֶנעֶן מיַר די אָמתע אױיסערל;כע. / 
נאַטוּר. 


6 דעֲר מאַטעַריָאַליַום אוּן זײַנץַ בעַװײַועָן 

מיָר ‏ קעֲהרעַן זיִך אוּם צוּ דעֶר מאַטעָריאַליסטיִשעַרּ אַנשויאונג 
צוֹיף די װעָלט, אוֹיף װעַלכֿער מיַר מוּזעָן זיִך אוֹיספֿיַהרליך אָבּשטעַלעֶן. 

דער מאַטעריאַליִם, װי שׁוֹין געזאָנט, נלױיבּט ניַט אין נעַטעֶר, 
װאָס זענעֶן געֲװעֲזעָן אַיידעֶר אוּנזעֶר װעַלט האָט עַקויסטיִרט אוּן 
דוּרך װעמעֲנ'ס װיַלען זי, די װעָלט, אִיז בּעשאַפֿעָן געװאָרען לויט אַגע- 
װיסען, שׁוֹין פֿריהער אופֿגעשטעַלטען פּלאַן, אַזוֹי װי די מאמינים 
טיַינעֶן.. דער מאַטעריאַליִזם האַלט אוֹיך ניִט פֿון העַגעֲלם שיטה, 
אַז סֹאִיז פֿאַראַן אַ אַכּסאָליוּטע אִידעֵעַ, װאָס עַקויסטירט פֿון אוֹיבֹיג, . / 
ועָן פֿון אוּנזעֶר װעַלט אִיז נאָך קײַן שפּוּר ניט געֲועֶן אוּן אַו חַן . 


יי 1 


די אַבּסאָלי:טע אִידעעַ, אִיז. געֲועָן. די סבּה, װאָס האָט אַרֹױסגעױפֿען ‏ ' 
אוער ממּשוֹת'דיַנע. װײַרקליכֿע. װעָלט,. װאָס. אִיז ניִט אַנדעֲרשׁ, חי 5 
א אָבּשפּיגעַלוּנג, אַ פֿעַרקעַרפּעַרוּנג פֿון דיזער אַבּטאָליטעַר-אִודעע. דיזע 
- מײַנונג פֿון אאַכּפאָליוטעַר אִידעֵע כּעטראַכֿט דעַר מאַטעֲריָאַליִזם פֿאַר 
= אַ פֿאַנטאַױיע, פֿאַר אַאִיבּערבלײַבעַניַם פֿוּן אַמאָליגעַן גלויבּעַן אִין. גע- 
- - מעָר, װאָס האָט מִיָט דער װיִרקליכקײַט ניִט צוּ טהאָן. י 
= דער מאַטעריָאַליום רעַכֿענט. זיך.אוֹיךְ ניִט מיט קאַנטים / 

- = חהנשתידונער װעלט אַן איּן פֿיַר זיִך. ד. ה. מיט אַװעָלט, װאָס 


יע 


ר מיָה קעַנעַן. מיַם. אונזערע. הושים ניט משִינ-זײַן, װײַל זי לינט אוֹיף 
שׁנֹעַ װײַט. גהעַנעֵץ. פֿון. מעַנשליכֿעַן פּיִהלעֶן אוּן דענקען. אַװעלט 
{ = פֿון הילע הוהניות, װאָס האָט ניִט קײַן נף אוּן קעַן ניִט עֶרקעֶנֹט װע= 
= העַן חור ד! השנוֹת פֿון גויף,. קומט פֿאַרין מאַטעַריאַליזם ניִט אִין 
בּעַמראַכט. 


: דעֶר מאַטעֲריאַליִזם אַנערקעֲנט אוֹיךְ פֿאַר פֿאַלש דעם סוּבּיעקטיוען 

| = אִידעאַליום,-אַז. די װירקליכֿקײַט, די אוֹיפעֶרליכע אָבּיעקטיווע װעַלט, 

= הדעה ,ניט-אִיך" אִיז נר וי פֿון שּעקם, אַאָכּשפּיגעלונג פֿון 

{ /-,אִיךָּ". דיַזע שימוֹת, האַלט דעֶר מאַטעריאַליַזם פֿאַר פֿאַלש אִיבּעֶר די 

אוֹיבּעַנדעַרמאָהנטע מעמים. 

די אַיינציג-װײיַרקלײַכע אָמתע װעַלט אִיז ֿאַן מאַטער;אַליִזם 

- - בְּלוֹיז די ממ שׁוֹת'דיָגעַ אוֹיסערליַכֿץ יש ז" הי 

כּעַ מעַן קעַן משיג זײַן מיט די הוּשִׁים ; טיר מיט ט דיזע װעָלט רעכענט 

עַח זיַך. די - סיביעקטען, די מעַנשעַן בּעַטראַכֿט דעֶר מאַמען הלט 
נִיִט פֿאַר אַזוֹינס, װאָס שטעהט אויסע ר אֶדעַר אִיבִּעֵר די אוֹיסעו 

{ - ליִכע נשמיות'דינע. װעָלט,. טר פֿאַר אַזוֹינס,. װאָס שמעהְט אַ יג װ עִ 

נָג, אִיז אַ טייַל פּֿן דער נאַטור אוּן אִיז אונטעַרװאָרפֿעַן אִיהרע געזעִצעֶן. 

די. אִידֶּעעֶן.. געהאַנקען,.. רעיוֹנוֹת -- אִיבּעַרְהוֹיפּט אַלץ, הא מיַר. הו 

פֿעֶן אָן רוהניות'דינע, ניט-ממשות'דיַגע זאַכֿעַן, בּעַטראַכֿט דער מאַטע= 


יא ניִט פֿאַר עֶטװאָס זעַלבּסט 2 טעָנדיגעָס, װאָס עַקזיִסטיָרט אוי= 


פעַר די א ניר אַלם אַז עַלכֿעָם, װאָס װעָרט געֶבּאָרעַן בּלוֹיז 
א יי דער מאַטעָריע, אֶבּעֶר ניִט. בּעֲזוּנדער פוּן אִיהר 
אוּנזער הל א אוּנזער דעַנקען, אוּנזעָר בעװאוּסטזײַן אוּן די אִיבּעֶריִנעַ 


פּמפיִשׁעָ. אַײנעֲנשאַפֿטעַן,. װאָס מעָן בּעַציכענט. מיט'ן אַלגעַמײַנעָם 
נאָמעַן ,נשמהי" זעַנעֶן ניט אָגעַזונדערטע זאַכֿעַן, נור אַײיגעַנשאַפֿטען, 
יק פֿדן { שטאָף ; זי װעֶרט געֶבּאָרעֶן, װאַקפט אוּן עֶנטויִקע {לט 

ף בּלוֹיז מיטין געַבּ אָרען װו עֶרעֶן, װאַקסען אי עַנטװיִקלען זיִך פֿון 
טע ןעֶרפּעֶר (פֿוּן די מאַרך). דאָס גײַסטיגץ דעַנקען אִיז 
אוּנטרעַנבאַר פֿון ממשות'ריגען ‏ מאַטעֲריַעָלעַן מה. ר מאַטעַריץ, 


די גשמיוֹת אִין ניִט אַ קינד, אַ הּעַזוּלטאַט פֿון גײַסט אנ גלײַף, - 2 
װ !; אִין װעַלכֿעֶר פֿאָרם, יעֶדעֶר פֿלאָזאָף:אִידעאַליסט בּענרינהעט עָם) " | 
אָדעַר אַ בּעזוּנדערע זעלבּסטשטענדי גֹעַ סוּבּסטאַנץ. דער נײַסט אִיז :/ : 
נִיִט אַנדעָרש, װיָ אַ העַכֿעָרע אויפבּיַלרונג " : 

מאַטע ריע. 7 
אָהן שטאָף, אָהן מאַטעריע, אָהן מאַרך זעֲנֹעֶן נײַפטיַנע עַרשי- / 
צוננען אוּנמעַנליך אוּן עִס אִיז דעַריַכּעַר לעַכֿעַרליך זי צוּ בעַטהאַכטען - 
פֿאַר עֶטװאָס זעלבּסטשטעַנדיגעס, אָבּגעזוּנדערטעס. אוּן, פֿעַרקעֲההט, 6 
װאָס גרעסער, פֿײַנעַר, ענטװיִקעלטעַר עַס אִיו די מאַרך, די מאַטעהיץע, 
לט העֲכֹעֶר- אוּן עֶנטו קעלפער זעַנעֶן די גײַסטיַנע פּסיכֿיִשע פֲֿהיּג- אע 
קײַטעַן. 5 
װאָס העַכֿעֶר אַגעַוויִסעֶר אָרנאַניום שטעדט אוֹיפֿין לײיַטעַר פֿון 
ענטװיִקלינג, אַלס מעֲהר אויסגענּיִלדעט װי קװאַנטיטאַטיו אַזוֹי קװאַ- 
ליטאַטיו זעֶנעֶן זײַנץ מאַטץ ריַעֶלע גי אַלס קאָמפּליציַרטעַר : 
זענעֶן אַיינגעאָרדנעָט די נעֲרוועֶן, אַלס פֿײַנעַר אוּן אֵיידַעֲלעָה אִין 
דער בּוֹי פֿון שאַרבּעַן, אַלס ַיירעלעַר אוּן מֹעָהר געקינסטעַלט ט שָׁנען - 
די מֵאַרך-צעַלעַן אָרנאַניַזיָרט (מיָר רעדעַן פֿון די חיוֹת װעֲלכֿע כּעַוי= : 
צעֶן אַ מח), אַלס העכעָר, אוֹיסגעַבּיִלדעָטער אוּן אֵיירעֲלעָר חַנעַן אוֹיף 6 
די פּסיפֿישע פֿעהיִנקײַטען, צוּם כּײַשפּעל, דער װילען, דאָס דענקען + 
א. ז. ח.. בײַ די אָרגאַניִזמעַן,. װעָלכע שטעהעַן אויף הער נירץ- : 
צ 


ריִנסטער שט טוּפֿץ 8 פֿין עֶנטויִקלוּ וננ, בּײ ײַ יעַנע , װעלעַ האָבַּעַן ניט קײַן 
- 


הוט השדרה אוּן מאַרך, זענען קײַן פּטיכ:שע פֿעַהונקײַטעַן ניט פֿאַלאַן. / - 

בײַ ריזע בּעשעַפֿעַניַסען זעַנעַן ר דאָ העפֿלעַקס-אַױגעַנשאַמטען--ה. ה. . | 
געװיסע 2 גקײַטעַן זיַך אָכּצוופֿען ויף געֲויִסע אויפעַרליע כֹּחוֹת ‏ / 
װוי, צוּ שפיעל, ליכֿט, װאַרעַמקײַט, פֿײַכטקײַט א. ז. װ.. װאָס, / 


קומט אֶבּעָר פֿאָר אָהן אס װיִלעֶן, אָהן אַ געװיִסעַן פֿעַרלאַנג - 4 
פֿון דער בּעִשעַפֿעֲנִס,. דיזע ‏ רעפֿלעקס-עַרשײַנינגען זענען אוֹיך די 
סמנים פֿוּן לעבּעֶן בּײַ פֿלאַנצ צֹעַן. ועֶן דיזע נידעריגע אָרנאַניומעַן עֶנטװיִק- ‏ | 
לֹעֶן זיַך מאַטע ריע ל, קימט פֿאָר אַגעװיִסע צוטײַלנג פֿון דעַר אַױ- - 
בײַט. מיַט דעָם אָבּרופֿעַן זיִך אויף די אויסערליכץ ע ערשײַנונגען אוּן 
קרעפֿטעַן פֿאַנגעַן זיַך אָן צ בּעשעַפֿטיגעַן ספּעציַעַלעַ טײַלען : 
פּֿן אָרנאַניִזם, אָבֹּעֶר ניט דעָר גאַנצעַר אָרנאַניזם. דיזץ ספּעציעלע ּׂ 
מײַלען זעַנעַן די געֲרוֹוען אוּן דעַר ניאינגַכוטרעמער אָראַן בּײַ ‏ / 
העכערעַ בּעֲשעַפֿעַניִסען -- דער מה, צינעפּאַסט פֿאַר די נײַסטינץ עָהי ‏ / 
בּעַטראַכֿט אַלס אַ העכֹעֶרע פֿאָרם, װאָס האָט ‏ / 

ט צוּ תעפֿלעקטירען ‏ / 

ײ אַלָ לעכּנהע : : 


וּ 
זיִך מיִט דער צײַט ר פֿוּן די א, 
= 
ײָ = 


ּעַשׁעַפֿעַניִסעַן.. האָס אִינּעַרנעֵהן, די ענטיקלוּנג פֿון ד. רפֿלעֲקם- 
פֿעֲהיִנקײַטעַן אִין די הוֹיכֿע גײַסטינע װײַלעַנס-פֿעַהינקײַטעַן אִיז היסטאָריש 
פֿאָרנעַקומעַן. האַנה אֵין. האַנד יט דעֶר מאַטּעַריעלער עֶנטװיקלוּנג אוּן 


קעַרפּעַר-עֲכּוֹי פֿון די העַכערעַ אָרגאַניומען לרי עֶנטװיִקלוּנג פֿוּן אַ מאַרף? 


- צענטעח) װעלפֿע שטאַמעַן אוֹיךְ פֿוּן די נידעַריִנערע. דאָס אִיז ניט שׁיַיךָ 


ויז בּנוֹנע די עַנטװיִקלוּנג פֿון מין,. פֿוּן נאַנצעַן שטאַם, נוּר אוֹיךְ 


- = בַּנוֹנע די עַנטויִקלוּנג פֿוּן יעֲדעַן פּרט, פֿון יעֶדעַן אֵינדיְויִדוּאוּם. ,דער 
שׁכּל פּן. אַקיִנד װאַקסט צוּזאַמעַן מיט די יאָהרען" אַנדעֲרש הײַסט 
- האָם, אַז די פּסיכֿישעַ פֿעַהינקײַטען װאַקסען לוט די ענטװיַקלוּנג פֿוּן 


זײַן. מה *). 
אַז די נײַפטיגע, פּסוכֿישע עַרשײַנּננעֶן פֿון די היוֹת, אַזוֹי אוֹיךָ 
בּײַ . מענשען, זעַנעָן ענג -פֿעַרבנדעַן טיט דער נערווען-פיסטעם אנּן דעם 
בּוֹי פון מח -- אִיז אַ כּלל גדול אִין דער װיִסעַנשאַפֿט. בּײַ די נרוֹיסע 
געַלעֲהרטע,. קינסטלער, נאוֹנים אִיו די מאַרך ‏ מעָהר אויסגעבּיִלדעָט, 
סײַ אִון. געװײַכֿט, סײַ אִין דער פֿאָרם, װי בײַ אַ מיַטעָלן מעַנשׁעַן. די 
אִידיאָטעַן, װיִעדעָר, האָבּעַן אַ סך אַ אַיינפֿאַכֿערע, װעַנינעֶר אוֹיסנע= 
בּיִלהעטע מאַרך. אַ פּאַריִזעַר פּראָפֿעַסאָר, װאָס האָט זיַך לאַנג בּעַשׁעֲפֿ. 
מינט. מימ'ן אוֹיסמעַסטעַן דעָם שאַרנּעָן אוּן אָבּועֶנעְן די מאַרך פֿוּן 
פֿעַרשיִדעֶנעַ - מענשׁעַן,.. האָט בּעֲװיִעֵן, אַז די מאַרך פֿון שיִלעָר, 
בּײַ ראָץ, מוּרנעַ ניַעָװ אוּן אַזוֹי װײַטעָר האָט געַוועֶנען אַ סך מעהר 
אוּן אִיז געֲוועֶן מעָהר קוּנציג אָרנאַניזיָרט, װי די מאַרך פֿוּן אַנדעָרע 
מעַנשעַן. 
דִי. אוּנגעהויערעַ גרויסע צאָהל פֿעַרזוּכען, אוֹיסגעפֿיִהרט - פֿון 
בּעֲריִהמטע. דאָקטויריִם, ‏ פֿיַזיאָלאָגעַן אִיבּעֶר געװיִסע היוֹת אוּן עַפֿוֹת, 
בּעֲװײַזט בּעָשטיִמט, אַז די רּהניוֹת'דיגעַ נשמה אִיז אוּנטרענבּאַר פֿון 
עָה גשמיתידיַנעֶר מאַרף. אִינטעָרעֶסאַנט זעֲנעַן די פֿעַרװכֿעָן, װאָס 
אַ פֿראַנצויזיִשעֶר פֿיַזיאָלאָג האָט נעָמאַכט מיט אַזעַלכֿע היוֹת אוּן עַפֿוֹת, 
װעלכֿע קענען לעַבּעַן נאָך דעם, -װי מעַן שנײַדט אַרוֹים פֿון זײַ די 
מאַרך. דיזעֶר נעֲלַעָהרטער פֿלעַנט. בּײַ היִהנעַר אוֹיסשנײַדען בּיִסלע5ֿ: 
װײַז, שיכטענװײַז רי מאַרך אוּן עָם אִיז ניט קײַן גוּומא, װעַן עֶר 
האָט בּעֲהוֹיפּטעָט, אַז דוּרך דעָם האָט עָר אוֹיףְ בּיִסלעכװײַז אוֹיסגע- 
שניִטעָן די נשמה, די נײַסטיגע פֿעהיגקײַטעַן פֿוּן דעַר הוּהן. דוּרך 


') אֵיינעָ פֿון די גרוּנדגעָועָצעַן, אוֹיף װעָלכץַ די הײַנטיַגעָ זאָאָלאָגיע 
אִיו געָגריִנדעָט, אִיו דעָר כּלל, אַו דאָס װאַקסעָן, . די עָנטװוקלוּנג פֿון יעדעַן 
פּרּט װיעדעָרהאָלט נאָר ד! פֿעַרשׁיַערעֶנעָ שטופֿעַן, װעָלכעַ דעָר גאַנצעָר מין 
האָט דוּרנג עָמאַכט אִין פֿעָרלויף פֿון זײַן עָנטװיִקלוּנג, 


3 


ר יעב ,בע אט ךא א 
הי עי אק 


אַזעַלכע אָפּעֶראַציִעָס אִיז דיזעָר געלעֲהרטעָר געוען. אימשטאַנר. 5 6 
! בּרענגען אַ הוהן אִין אַזאַ צישטאַנד, דאָס קײַן פסילישע אָדעֶר אַנעתַ. - 


- לאָשעָן געַװאָרעָן. מעַן האָט אֵיהר געָקענט יאָהרעֶן-לאַנג אוּנטעַרהאַלטען. צ 
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נײַסטיַנע עֶרשײַטנגען אַפֿילױ די עַכטע ניִדעריגסטץ, װי דאָס פֿערלאַנ- ‏ / 
גען עֶסעַן, טרינקען, פֿעָרמײַדעַן פֿון אַגעֲויסער נעפֿאַהר, האָט ף ‏ / 
יש אַרוֹיפגעויִזעַן. דאָס לעֶכּעֶן טפֿא אִיו אֶבּעָר דורך דֹעָם ניט פֿעה- ‏ 
מיִט קינסטליכֿע עֶסעֶן-געֶבּעַן. נאָך בּעֶסעֶר. אִין געװיִכט פֿלענט אַוא / 
מין ‏ בּעֶשעַפֿעֲניִם צונעָהמעֶן. דאָס לעֶנּעֶן פֿין אַזעֲלכֹע כּחאים האָט - 
זיִך ניט אונטעַרשײיַדעַט, װי ראָס לעֶבּעַן פֿין פֿלאַנצען. װאוּ מעַן פֿלענט - 
זײַ אַועַקועִצעֶן, פֿלעַגעַן זײַ ויצען, אָהן אַ שׁם װיַלען און פראָטעסט. ‏ / 
בּײַ זײַ אִיז ר נאָך געבּליבעַן די פֿעַהיַנקײַט צוּ רעַפֿלעקטירען אוֹיף הי . 
אויסערליכע רײַצעַן געֲועהנליך אָהן אַ שׁיִם װיַלען, אַזֹי װי בּײַ 
פֿלאַנצֶן. יק 
צוּ דאַרף מען נאָך האָבּעָן בּעֶעֶרעָ ראיוֹת, אַו די נשמה אִין ‏ / 
ניִט עָפעָם אַ מין זעָלבּסטשטענדיגע עַרשיַטנג, װאָס עֶקויִסטורט אונ" ‏ / 
אַבּהעַנגיַג פֿון דער מאַטעריץ? 

די עַנשװיקלוּנגס-לעהרע פֿוּן דאַרװיַן, װאָס אִינּעֶרצײַנט, אַן - 
די אַלֹעַ בּרױּאים, פֿלאַנצעַן אוּן חיות, װי אוֹיך מעֲנשׁעַן, האָבּען זיך 
ענטװיִקעֲלט פֿון אֵיינפֿאַלץ פּראָטאָפּלאַזמץ, אִיז אוֹיף דעם אופֿן דעה 
בַּעֶסטעֶר בּעװײַז געַנעֶן די, װעַלכע בּעֲהוֹיפּטען, אַז דֹעֲר גײַסט האָט ‏ 6 
עַקױַסטיָרט פֿריִהעָר, אַיידער די װעָלט אִיז בּעֲשאַפֿעֶן נעװאָרען. מיה ‏ / 
זְעָהעָן אִיצט, פֿעַרקעֲהרט, אַז דעָר נײַסט װאַקסט אוּן עַנטויִקעָלט ויך 
צר צוּזאַמעָן מיט דעַם װאוּקס פֿוּן דער מאַטעריץ, אַז דער גײַסט 
אִיז נוּר פֿאַראַן דאָרט, ואוֹ עֶס אִיז פֿאַראַן מאַר. דעַרפֿון אִיז געַדרוּננען, 
אַז אֵיידעָר די בּריאה האָט זיִך אויסגעבּיִלדעָט אִין אַזֶעלּע הוֹיך- 
עַנטװיִקעלטע אָרנאַניִזמעַן, װי חיוֹת אוּן מעַנשעַן, װעַללֹעַ בּעויצען אַ. / 
מה, האָט אוֹיךְ פֿוּן דער נשמה, פֿוּן אַגעֲויִסען נײַסט קײַן זצּר אַפֿילוּ 
יט געֲקעֲנט זײַן. 

פֿיעלע אִידעֲאַליַסטעָן, אַזוי אוֹיך די האַליסטען, װעַלכֿע זאָ- 
נעֶן, אַז. יֹעָדע בּריאה אִיז צוזאַמעַנגעשטעלט פֿון צװײַ זעלבסטשטענ- 
דיַנע פּרינציפֿען : פֿון נײַפט אוּן מאַטעריץ, פֿעַרנלײַכֿעַן האָס פֿעַר- 
האַלטעַן זיִך פֿוּן נײַסט צוּ דעָר מאַטעָריע, די נשמה צוּם מח, װױי 
אַ קלאַװיַר-שפּיִלעֶר צוּם קלאַװיָר. די טעֲנעֶר געֲהן טאַקע אַרוֹים פֿונם 
קלאַװיַר, אָבֹּעֶר װעָן דער שפּיַלער אַלײַן װאָלט ניט װעַלעֶן תעניתען - 
מיִט'ן קלאַװיָר, װאָלטען .די טענעֲר זיך ניַט לאָזעֶן העֶרעָן, װײַל עָר / 
קלאַװיַר אִיז מעֲהר ניט, װי אַ מיִטֿעָל, אַ נעָצײַג, אַאִינסטמענט, הירך / 
װעָלכעַן דער שפּילעֶר פֿיִהרט דוּרף זײַן װיַלעָן. אוּן דעֲריבּער - טענהן / - 
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זי -- אִיז זעלבּסטפֿעַרשטענדליך, אַז אָהן די מאַרף, אָהן דעם אִינסטרוּ: 
מעַנט, קעַן דעַר גײַסט זײַן טעַטיגקײַט ניִט בעװיַן. 

- = דיִזעֶר פּאַראַלעָל האַלט אָבֹּער ניַט אוֹיס. אוֹיבּ די מאַטעריע 
- . זאָל זײַן. ניט מעהר, גי אַ אינפטהמענט בּײַים גײַסט, טאָ וי קומט עס, 
אַז עֶר, דער נײַסט אִיז שטענדיג צוּזאַטען מיט דער מאַטעהיע, אַו עֶר 
װאַקסט, װערט קלענער אוּן גרעסער, לעֶבּט, שלאָפֿט, קרענקט טר 
האַן, ועֶן עֶס קומט דאָס אֵינעֶנע פֿאָר מיט דער מאַטעַריַע? אוּן וי 


= מִיָר האָבּעַן שׁוֹין געזעהן קען אַ געװיסע בּעשעפֿעַניִם נאָך לעַבּעֶן, אַפֿילו 


וע דער אִינסטרומעַנט פֿאַר די גײַפטיגע עֶרשײַנינגען אִיז אִין גאַנצעַן 
שׁוֹין ניִט פֿאַראַן. אִין אַזאַ אָבּהענגינקײַט, װי דער נײַסט שטעָהט צוּ 
דער מאַטעריץ שטעהט קײַן קלאַװיַר-שפּיַלער,. קײַן מײַסטעַר ניט צוּ 
זײַן אִינסטרוּמענט. 

נוּ, ועָט מעַן אָבּער פֿרענען : ,אָמת טאַקע דער גײַסט עֶנטװיִקעֶלט 
זי צוּזאַמען מיט דער מאַטעריע, עָם אִיז אוֹיךְ אָמת, אַז די הויך-אוֹיס- 
געבּיִלדעטע אָרגאַניִזמען,. וועלכע װײַזען אַהוֹיס הוֹיכֿע נײַסטינע אַר- 
בײַט, ‏ האָכּעַן זיך עַנטויקעָלט דוּרך אַ לאַנגע אוּנגעהויעֶרע גרוֹיסע 
קײַט, חוּרך צװיִשען-שטופֿען פֿין די אַיינפֿאַכע אֵיין-צ עָ ליָג עַ אָרנאַ- 
ניִזמעַן. דיִזע צעלעֶן מוּזען דאָך אָבּעֶר בּעזיצעַן אַ געװיסע ג ײַ סמ יִגעַ 
אַיינעַנשאַפֿט, 1 -פֿעהיגקײַט, דוּרך װעָלכֹע זײַ אוּנטערשײַדעַן 
זיך פֿון אַיינפֿאַכץ מאַטעריע, פֿון אונאָרגאַנישע, אוּנלעבּענריגע עָלע- 
מענטען, זײַ מוּזען דאָך האָבּעַן די פֿעַהיגקײַטען זיִך אָבּצוּרופֿעַן אוֹיף 
די אוֹיסערליכֿע קרעפֿטען ; פֿון װאַנעט -- פֿרענט זיך -- האָט זיך נע? 
טמען די עֶרשטעַ גײַסטיגע פֿעַהינקײַט? אוֹיבּ דער גײַסט אִין ניִט 
אַ זעלבּכטשטענדיִגער כֹּה, אוֹיבּ עֶר אִיז ר אַ רעװלטאַט פֿון דער מאַ. 
טעריַע, ‏ אוֹיכּ עֶר וועָרט געבּוֹירעָן, לעַנּט, שטאַרנּט אוּן פֿעַרשװיַנדעַט 
צוּגלײַך מיט אִיהר, אוּן ‏ אוֹיבּ די לעַנעֲנס:ערשײַטנגען אִין דער לֹע. 
בּענדינעֶר צעלע זענעַן ניִם מעהר, װיַ די אַיינעַנשאַפֿטעַן פֿון דער 
שטאָף, פֿוּן װעלכֿע די צעֶלעַ אִיז אוֹיפֿגעֲבּוֹיט --טאָ פֿאַר װאָס מוּו 
אַ לעבּעַנדיגעֶר אָרנאַניִזם אַרוֹיסקומען דוֹקֹא פֿון פֿון אַלעבּעַנדיִגעַר 
צעלע? פֿאַר װאָס װעֶרעֶן איצט ניט בּעשאַפֿעָן לעכּעַנדיגע אָרגאַניומען 
פֿוּן איינפֿאַלער מאַטעריע ? פֿאַר װאָס זעָהט מען אִיצטעֶר ניֵט, דאָס 
עֶרגעץ-ואוּ האָט זיך ענטװיִקעֶלט אַזאַ מין צעל-שטאָף, װעַלכע אִיז 
דער אוֹיסגאַנגס-פונקט. פֿון אַלעס, װאָס לעֲבּט, פֿיִהלט, דענקט אִין 
אוּנזעַר װעָלט? מיט װאָס אִיז צוּ עֶרקלעֲהרען דעָם גרענעץ צװיִשען די 
ניט-אָרגאַניִשֵע, אוּנלעבּענדינע אוּן די אָרנאַניִשעַ, לעכּענדיגע נאַשּר פ" 

אַ קלאָהרע תֹּשׁוּכֹה אוֹיף דיזע פֿראַגען האָט נאָך בּיִז אִיצט די 
מאַטעריאַליִסטישץַ אַנשׁויאוּנג ניִ געגעבּעַן, דאָס אִיו נאָך דערװײַל 
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אֵיינֹעַ פֿון רי ‏ פֿינסטעַרע, פֿעָרשלאָסענע א אִין דער בריאה,. א 
װעַלכֿע זענען נאָך נים געעפֿעַנט געװאָרען. אָּעֶר דאָס הײַסט נאָך / 
ניִ, אַז מעַן דאַרף זיִך מייאש זײַן אוּן זיך אָבּואָגעְן פֿון מאַטעֲריָאַליום - 
אוּן עֶרקלעהרעֶן די גאַנצע בּריאה מיט אִינּעָר-נאַטיַרליכע, ניט-מאַטע- 
קרעפֿטעַן, מיט אַ מין רוּה-אֶלהים אוֹיף דעָם סמף, װאָס פעלע - 
פֿהאַגען זעַנעֵן הירכֿין מאַטעריאַליום. דע ר;ו ײַל נאָך ניִם פֶֿרענטפֿעָהטץ = 
,די אַנהענגעֶר פֿוּן דער מײַנוּנג, אַז עֶס אִיז פֿאַראַן אַ ספּעציעַלעָר רות / 
חיים, אונאָבּהענגיג פֿון דעָר מאַטעֲריע - בּעַמעַרקְט אִיראָנישׁ פּ. א. ‏ . 
לאַנגעַ--ליִעבּען צי מאַכען פּליטה אִין יעַרעַן דינקעלען װיַנקעל פֿון ‏ / 
דֹעַר נאַטוּר, װעָלכֿע די װיסענשאַפֿט האָט נאָך ניִט בּעֲװיעֶן צי בּעלײַכֿ- . / 
טעַן. אִין אַזעֶלכּע פֿינפטעָרע װיַנקלען גנבֿענעֶן זײַ זיך, רי אִיהעֲאַליִם+  /‏ 
טעַן, הס עֶס, אַרײַן צוּ ועַבּעֶן דאָרט זײיערע נעטצעַן אוּם צוּ אנ 
געֶן. אוּן צוּ פֿעַרפּלאָנטערען דעָם געזוּנטען מעַנשליכעַן פֿעַרשטאַנר". 


די אופֿגאַכּע פֿון דעֶר װיַסענשאַפֿט אִיז ניַט זיך אָכּצוזאָגען פֿון 8 
: 
: 
/ 
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צוּ פֿעַרענטפֿעָרען פֿעַרשיִדענע אוּנפֿערשטענדליַכע עַרשײַטנגען אוּן / 
זי צוּשרײַצּעָן אונבּענרײַפֿליכע אוּנזעהבּאַרץ קרעַפֿטען, טר פֿעַרקעֲהחט, ‏ / 
די װיַפענשאַפֿט האָט די אויפֿנאַצּץ צוּ רפ רשׁעַן, חוֹקר ודוֹרש צוּ זײַן, 
מאַכעַן דאָס אוּנ בּעַנרײַפֿליֿעס, אוּנפֿערששעַנדליכעס פֿאַר בּעַגרײַפֿליך 
אוּן פֿערשטענדליך, האָס אִיבּעָרנאַטיָדלי כעס פֿאַר נאַטיָרליך. 8 


אִיבּעַריְגעֶניס האָט זיַך שוֹין די געלעֲהרטע אִין דער לעַצטעָר צײַט 
אַיינגענעֶבּעֶן אַרײַנצוּדרינגען מיִט זייעֶרעַ שאַרפֿזיכטינע בּליקען אוֹיף / 
אִין דיזע פֿערבּאָרנענע װיַנקלען, װאוּ די נאַטוּר װעַכּט בּסוֹה סוֹרוֹת די 
פֿעַדעָם פֿוּן דעָר לעבַּעֲנדיִנעֶר בּריאה. עֶס װעָרט. שׁוֹין בּיַסלעפֿװײַו . 
אַרוּנטעַרנעריסעַן דעַר. דיַקעֶר. שלייעַר פֿין. די געַהײַמניס, װי אַזֹי רי 
אָרנאַניִשֶׁעַ ‏ לעבּעַנדיגע נאַטוּר. אִיו ענטשטאַנעַן. 


דער בּעֲריִהמטעֶר פּראָפֿעַפאָר עָרנסט העקעָל פֿו יעֲנֹאַ. / 
האָט בּעַוויִעָן, אַז די אֵיינ-צעלינע אָרנאַניזמען ענעַן ניש, װי פמעַן ‏ / 
האָט נעמיינט, די ערשטע לעבענרינץ שט יי פֿין דער בּריֹאֹת. , / 
זײַ, די קלײַנע אֵיינפֿאַכֿסטע אָרנאַניַומען, זעַנעֶן שין אייף אַ פּראָרוּקט ׂ: 
פֿון אַלאַנגעֶר קײַט שטופֿעַן.אַרטיִנעֶר ענטויִקלונג. די עֶרשְׁטע אוּר- 
שפּרינגליכע לעֶבּעֶנס-שטאָף אִיז ניט קײַן נאַנעץ צעַלע, אֶרעֶר צעל- ‏ | 
קָעָרן, ור פֿיַעֹל אֵיינפֿאַכערץ לעַבּעַנס-פֿאָרמעַן, װעַלכֹץ בּעשטעהען . / 
פֿון שטיִקלעָך פּלאַזמאַ אָהן אַ שׁוּם פֿאָרם. דיוץ פּלאַומאַ טפֿא אִין 
צוזאַמעַנגעזעָצט פֿין אֵײ-װײַט-קעַרפעַר נאַ מין פֿעַרצװײַנטע פֿעַרבּינהונג / 
פֿון זאַָר. שמאף, שי קוילען-שטאָף אוּן ‏ שטיק אטוי : 


כּעַנדיגע אוּרשטאָף,. פֿון װעלכעַ די נאַנצע לעַנּעֲנדיִנע נאַטוּר מיט 
! אַלע גײַסטיַנע,.פּסיכֿיִשעַ עַרשײַנונגעַן האָבעַן זיך עַנטװיִקעלט. 
די . אַײ-װײַס-קעַרפּעַר נוּפֿא האָט געראָטעַן הײַנטיגעַן װיַנשער 


6 בּעריָהמטען הליג נעַר כֿימיקער עַמיָל פֿ; שער צוואַמעַן- 


צוּשטעלעֶן. פֿון -אַינפֿאַכץ עלעמעֲנטעַן, װעַלכע געפֿינעַן. זיך אִין אוער 
השות. וֹעַן דיִוע אַלע װלטונע פֿאָרשונגען, װעלען געעַנדיגט װעֶרעַן, 
װעט האָפֿעַנטליַך; אַיינפֿאַלעַן דעָר שייַד-װאַנד צװיִשעַן די לעֲבּעֲנ- 
- דײַנע בּעַנײַסטערטע, אָרנאַניִשע אוּן די טוֹיטע, מאַטעַריעלע,. אונאָרנאַ 
ניִשע נאַטוּר, אַזוֹי. װי חורך דאַ רװיַנים ענטװיקלוּנגס-לעהרע. אִיז 
פֿעַרשװאוּנדען געװאָרען. דער טיִעפֿעַר אָבּגרוּנד צװישען טּיַער-רײַך 
אוּן פֿלאַנצעַן-רײַך. פיט אונזערע אוֹיגעֶן קענען מיַר געַװעהנליך נים 
בּעַמעַרקעַן װײַ אַזוֹי אֵיין מין בּעַשעַפֿעַניִם עַנטװיקעלט זיִך פֿון אַ צװײיַטען 
מין, אָדעֲר כּעָסעֶר, וי אַזוֹי אַ מעֲנֹשׁ האָט זיִך עַנטװיִקעלט פֿוּן אַ שׁמַיִק 
פּהאַטאָפּלאַזמאַ. בּײַ די געלעהרטע אִיז אֶבּעַר קײַן ספֿק ניט אַו עִם 
אִיז אִין אָמת'ן אַזוֹי פֿאָרגעקומעַן די עַנטװיקלוּנג, הגם עִם האָט נע- 
דיערט מיַליאָנען הו עִם. אִיז דעֲריִּעַר אוֹיךְ מענליך, אַז אִין 
אַ פֿעַרלויף פֿון אַזוֹ על יאָהרען קענעֶן זיִך טאַקע אוּנאָתאַנישע עֶלע- 
מעַנטען -בּיִםלעֲכװײַט א אִין. פּראָטאָפּלאַזמאַ-שטאָף, ‏ נע* 
א בּײַ. געויִסע. נויטיגע אוֹיטעַרליכע בּעֲדיִנטננעֶן.. אוֹיכּ. מעַן 
בּעמעַרקט אִיצט ניִט, עָם זאָל ענטשטעהן אַ לעבּעַנדינע פּראָטאָפּלאַזמאַ 
קעַן דאָס ערֹשטענס זײַן ציליִעב דעָם, װאָס מיר קענעַן אִיבּערהוֹיפּט 
נוּד נאָך=שפּיַרעַן. אַ בּענרענצטע צײַט, װאָס אִיז לפֿי עֶרף זַעֲהר װעניג 
פֿאַר אַזאַ עֶנטװיִקלוּנג, װעלכע פֿאָדעַרט מיַליאַנען:יאָהרען ; צוויַטענס 
ליעב דעם, װאָס אִיצטעֶר זעַנעַן די אַרומינע קלומאַטישע אומשטענ" 
דעַן ‏ ניט פּאַסוּג דעֲרצי. 

דער פֿעַרפּלאָנ עִרטְעֶר העַטעֲניש פוּן דער לעבּעַנדיִנקײַט און 
דעַר בּריאה, צוּליִעבּ װעַלכעַן פֿיַעל ועָהן אֵין דער נאַטוּר אַ אַיבּעָרנאַטיִר. 
ליכֿעס, . אוּנמאַטעריעלעס, ועָרט לוֹיט יע פֿאָרשוּנגעַן . אִין:גאַנצעַן 
פֿאַרנאַנדעַרנעפּלאָנטעֲרט, אוּן דער װעַלט-רעַטעֲנישׁ בּעקומט 5 הי 
מען הערט אוֹיף צוּ גע פֿנען געֶטער, אוּנזעַהבּאַרע כּחוֹת דאָרטען, װ 
עָם װיַרקעַן טר די געַזעצען פֿון דער ממשות דיַנעַר מאַטעריַע. 


) ד'! מאָניסטיַשץ אַנשוֹיאונג אוֹיף די נאַטוּך. 


צװיִשׂעֶן די אָנהענגער פֿון דעַר מאַטעַריאַליִסטיַשׁעַר אַנשוֹיאוּנג, 
װעלכֿע ‏ האַלטען ניִ אַז עֶס עקזיסטיִרעַן גײַסטעֶר אוֹיסעָר אָדעה 


אִיבּעַר די מאַפּעַריץ אוֹן אַו די מאַטעַריץַ ועֵרט ועֲנירט הרפ / 
נײַכט'ס װיִלעָן, אונטעָרשייַדעט מעֶן אוֹיך פֿעַרשירעֲנעַ מײַטמען בּוֹנע ‏ - 


די עֶצם-זאַךּ פֿון דעָם גײַסט, אָדעַר פֿוּן די עֶרשײַנוּנגען אִין דעֶר נאַטוּר 
װעַלכֿעַ װעֶרעֶן, ‏ בּעַצייַכֿעֶנט מיפין נאָמען ,נײַסטינע עֶרשײַטננען". - 


פֿיִעלץ מאַטעַריאַליסטען זענעֶן אִיכּעֶרהויפט כּוֹפֿרים בּעיקר, װײַ  /‏ 
מאַכֿען אִין-נאַנצעַן הוק פֿונם װאָרט:-,נײַסט". אַגײַסט אִיו נאָך װַיַער 


מײַנוּנג אִיבּעֶרהוֹיפּט ניִ פֿאַראַן. אן דער נאָמען בּעַצײַכֿענט טאַקע 
ניט דאָס, װאָס אִיז אִין אָמת'ן. עֶס אִיז נוּר פֿאַראַן מאַטעַריַץ, גשמיוֹת, 
װאָס בּעֲזיִט געװיסע אַיינענשאַפֿטען, װי צום בּײַשפּיַעל בּעֲועֲנוּנג אוּן 
נאָך כֿעמיִשע. אוּן ‏ פֿיַיִשע אַיינענשאַפֿטעַן טױ ליכט, װאַתעמקײַט, 
עלעקטריצעָט א. ז. װ.). די גײַסטיַנע עַרשײַנוּננעַן זעַנעַן 
ניִט אַנדעָרש, װ! אַגעֲװיִסץ פֿאָרם פֿוֹן דער מאַטץ- 
ר יָעָס בּעַװעֲגוּנג. ,דער געדאַנקעַן -- זאָגט דער בּעַװואוּסטעֶר מאָ- 


לע שאָט--אִיז אַ בּעֲועֲנוּנג פֿון שטאָף (מאַטעריץ". ד. ה. די מּאַ= / 
טעריץָ אַלײַן. אִיו טאַקץ ניט נײַסטיג, האָט ניש קײַן װילען קײַן ‏ 


נשמה, אֶדעֶר אַ בּעֲוואוּסטזײַן ; װעַן זי אִיז אָבּעֶר צוזאַמעַנגעֶועצט אוֹיף 
אַגעַויִסעְן אופֿן אוֹיף אַזאַ אופֿן, װי די מאַרך אִיז צוּזאַמעַנגעֶועצט) 
אוּן בּעועֶנט זיִך אוֹיף אַ געװיִסען אופֿן וי די בּעֲועֲננג, װאָס קומט 
פֿאָר צװיִשעַן די מאַרך-צעלען) עֶנשטעהט דאָס, װאָס מעַן האָט אַ נאָמען 
געַגעבּען ‏ ,נײַסטיגע עֶרשײַנוּנגען": דאָס דענקען, עֶרקענען, פֿיִהלען, 
דער װיִלען, דער בּעֲוואוסטזײַן -- טיט אֵיין װאָרט אַלעָס, װאָס װעָרט 
בּעציַכֿעָנט מיט'ן נאָמעַן : ,נשמה". לוט דיַעַר שיטה אִיז דער גײַסט 
בּלוֹיז אַ נעָװיָסעַ פֿאָרם פֿון דער טוֹיטעֶר מאַטעַרײַע, אֶבֹּעֶר עֶס ליִענט 


ניִט אִין עֶצם זאַך, אִין דער זאַך פֿוּן דער מאַטעָריע נוּפֿא. כֹּל ומן די . 


מאַטעריע אִיז ניִט אָרנאַניזיָרט אוֹיףאַ געװיַסען אופֿן, פֿערמעַנט וי 
אוֹיךְ ניט קײַן געװיסע גײַסטיגע אַיינעֶנשאַפֿטעַן. עֶס קומט דעֲריִבּעֶר אוֹיס, 
אַז דעַר גײַסט, די נשמה עַנטשטעֲהט טור דאַן, ועֶן עִם אִיו פֿאַראַן 
אַגעװיַסץ סומץ, אַ סך-הכּל פֿון אַטאָמעַן, אָבֹּעֶר יעֶרעֶר אַטאָם בע 
זוּנדעָר בּעֲזיִצְט ניִט קײַן נײַסט. 

די שפּעַטעַרדיַנע מאָניַסטישע פֿאָרשער בּעַהוֹיפּטעַן אָכּעֶר, אַן 
די מאַטעֲריע אַלײַן אִיז בּעַנײַסטעָרט, עָדעֶר אַטאָם מאַטעֲהיע 
אִיז אִין דער אֵיינענעֶר צײַט אוֹיךְ אַאַטאָס:-נשמה. די פֿעֲהינקײַט פֿוּן 
,בּעַװואוּסטזײַן -- זאָגט מײַנעָרט--מוז לינען אִין עִצם פֿון עדען 
אַמאָס ; װועָן יעֶדעֶר אַטאָס בּעַזוּנדעֶר װאָלט ניִט זײַן פֿעַהיִג צום בּץ- 
װאוסטזײַן, װאָלט אַ סוּמע, אַ סך-הכּל פֿוּן אַטאָמעַן נאוּנזעָר מאַרך הייַסט 
עָס) אוֹיך ניט האָבּעַן אַ בּעװאוּסטזײַן". דיוע מאָניִסטיִשע נאַטוּר-אַנ- 
שויאונג לײַקענט ניִם אִין נײַסט אִין נשמה ; פֿערקעֲההט, לוט היַעָר 
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- - שוטה אִיז ניִט פֿאַראַן קײַן מוֹיטע מאַטעריע, קײַן מאַטעריע אָהן נײַסט. 
אאִיךְ. קען ניט -- זאָגט. דער בּעֲריִהמטער נאַטוּר-פֿאָרשעַר אוּן ‏ נאַטוּר 
פֿיַלאָואָף. פֿוּן אוּנזעַר צײַט עַרג סט העֲקעַל--אִיך קען -ניִט קײַן 
טויטע אוּן רויהע מאַטעריע, אִיך קעַן ניט קײַן פוּנסטאַנץ, װאָס זאָל 
ניט. פֿוִהלעֶן,. אוּן ניט האָבּעַן אַ הוּשׁ, אהשנה". די אַלעַ כֿעַמיִשע,. פֿו: 
זוע אוּן מעכֿאַניִשׁעַ אַינעַנשאַפֿטען פֿון דער מאַטעריע -- די ענערניע 
אִיז די נשמה פֿוּן דער מאַטעריע. די נשמה אִיז אָבּעֶר ניט אַבּעַזוּנדעַר, 


|| זעלבּמטשטענדינעַר פּריַנציִפּ, װאָס שטעָהט אוֹיסֹעֲר די מאַטעריע. אִין 


דעָה בּריאה גיִבט נוּר אַין פַּריַנציִם, אַײן סובּסטאַנץ 
-- הי װעָל-םוּב3סטאַנץ. די װעלט-סיבּסטאַנץ האָט. אֵינינע 
זײַמעַן,. אַייניִנעַ. פֿאָרמען : אַ מאַטעריעלע פֿאָרם, װאָס מוּז. פֿעַרנעָהמעַן 
אַגעװיַסען. שטה, אַגעַװיסעַן רוֹים,. אוּן מיַר קענעַן דאָס דערְיִבּעֶר משיג 
זײַן מיט אונזעהץ הושים, אוּן אַ גײַסטיַנע פֿאָרם, אַ הוהניות'דינע זײַט, 
װאָס פֿעֲרנעָהמט ניִט קײַן שטה. דאָס אִיז די נשמה. דיזע בּיידעַ זײַטעַן 
זענעֶן אוּנטרענבּאַר, זײַ עקזיסטיִרען קײַן. מאָל ניט אֵיינע אָדן ‏ דער אֵנ 
דערער. װאוּ עַס אִיז פֿאַראַן מאַטעֲריע -- אִיז פֿאַראַן גײַסט, וואוּ גײַסט 
-- האָרשעַן מאַטעריע. אַ פֿערענדערוּנג אִין דער מאַטעַריע קעַן ניט פֿאָר- 
קומעַן אָהְן אַ פֿערענדעהינג אִין נײַסט, אוּן. אומנעקעהרט, װײַל די װעַלט? 
סובסטאַנץ אִיז נײַסט אוּן מאַטעריִע צוזאַמעַן. גײַסט אוּן מאַטעריע -- 
אָס. זענעַן. צװײַ. פֿאָרמעַן פֿון. אֵיין אִינהאַלט, צװײַ צוּרוֹת פֿון. אֵיין 
גוּף. אַ מאָל װײַזט זיִך ‏ דעַר אִינהאַלש-- די װעֲלט:סיבּסטאַנץ אִין אִיהר 
ג ײַסטיָג עָר פֿאָ רם, אַ מאָל אִין אִיהר מ אט ע ריַעֲלעַר פֿאָרם. 
האָס װעֲנדעָט זי פֿוּן װאָסעַר זײַט מיַר קוּקען. בּעַטראַכטען. מיָר די 
װעלט-סובּסטאַנץ אִין. רוֹיִם, אִין שִטה, קומט זי אוּנז אוֹיס אַגִשׁמיוֹת, 
אַ מאַטעריַעַלעָס װועֶזען ; בּעטראַכֿטען. מיִר זי, נאָך דעָם, װי מיר בּעַזײַ: 
מיַנעַן. אִין. אוּנזעַר בּעַגריַף אִיהר פֿעַהינקײַט צוּ פֿערנעָהמען אַ געװיִמען 
פּלאַץ - ערשײַנט די װעָלט-סובּסטאַנץ פֿאַר אוּנז אַלם אַ חחניוֹת, -אַ 
נײַפטיגעס װעַזעַן.- -כּעמהאַכטען. מיָר װיִעדעֶר די װעַלט:סובּסטאַנץ אִין 
אַלֹּעַ אֵיהרץָ גע שטאַלט עַן אוּן פֿאָרמען -- אִיז זי גײַסטיג אוּן 
מאַטְעַריָעַל צזאַמען,, װײַל עָם אִיז ניטאָ גײַסט אָהן מאַטעריע אוּן 
מאַטעָריע אָהן גײַסט, נײַסט אִיז ניִט אַ זאָך פֿאַר זיִך, אַזוֹי װי אַ מאַטץ: 
ריע. אִיז ניט אַ זאַך פֿאַר זיִך.. זײַ. בּייַדע זעַנען אַטריבּוּטען ( סמנים, 
צייַכּעֲנם) פֿוּן אֵיין סוּנּסטאַג'ץ -- פֿון דער װעלט-סובסטאַנץ. אַ בּלאט פֿון 
אַ בּוֹיִם האָט אֵייניגע סמנים : עֶס אִיז גריַן, פֿלאַך, רונה אֶדעֲר געַצאַקט . 
א. ז. ח. די גריַנקײַט אִיז די אַיינעָנשאַפֿט פֿון בּלאַט, אַזוֹי װי די פֿלאַֿ- 
קײַט. דאָס בּלאַט אִיז ניש ד!ק א גריַן אֶדעֶר רוֹקֹא פֿלאַך. עָם אִיו 
גריָן . אוּן פֿלאַך ציזאַמעַן.. די בּלאַט-סיבּסטאַנ 


ץ פֿערקערפּערט זיך. 


אִין דער אַיינעֲנשאַפֿט אױסצוװײַזעַן נהין אוּן אִין דַעַר איעענשאַט ‏ / 


צו פֿעֲרנעָהמעָן. אַ פֿלאַכֿעַן שטה. בּעטהאַפֿט פוּן קאָלוער. שטאַנדפונקט 
אִיז דאָס בּלאַט --ג ריַן ; בעַטראַכט פֿון רוֹים-שטאַנדפּונקט אִיו עַם. 
פֿלאַן. אַזוֹי װי די גריַנקײַט אוּן פֿלאַכֿקײַט . דער בּלאַט-סובּסטאַנץ,. 


פֿעַרהאַלטעַן זיִך אֵיינע צוּ דעַר אַנדעֲרעַר די מאַטעָריעלע אוּן א 7 


אַיינענשאַפֿטעַן פֿון | ועלט-סוב יי 
די מאנ יש אַנשױאונג אִיז, װי מיַר זַעֲהעַן, אַיינעַנטליף 
ניִט /מאַטען ריאַליסטיש אִין אֵיינפֿאַ ַן זיַן.. מען קען זי אָנרפֿעַן אִיד 


אַליָסְטישׁ אַזֹי װי מאַטעריָאַל;סטיש. זי אַנעֶרקעֶנט גײַסט צוּגלײַך מיש 
מאַטעַריע אוּן אִיז ניט מסכּים מֹיֵט די געַדערנליכע מאַטעַריַאַליַסטען,. * 
די װעלט אִיז טור גשמוות. זי אִיז אָבּעָר מאַטעַריאַליַסטיש אִין דעם- 


הי דאָס זי האַלט ניִט פֿן נעטעֶר, עָר נשמוֹת, אַלס זעֲלבּסט= 
שטעַנדינע א װעָלכֹעַ זעַנעֶן אוֹיסעָר אונז, אוֹיסעֲר אונ- 


; זֶער נאַטוּר. זי, די מאָניסטישע אט אַנעֶרקעֲנט נוּר די אֵיינציגע - 


על נאַטוּר ּן ניִט קײַן אַנדעֶרע כַּחוֹת. אֶבַּעֶר די נאַטוּר אִיד 
נײַסט און מאַטעריע צוזאַמעַן. די נשמה פֿון מענשען אִיז ניט אַ זעלבסט= 
שטענהיַנעָף כֹּה, - װאָס. אִיז - פֿעַראַײיניגם א מעֲנשעַן (מיִט'ן גוּת- 
הײַסט עָם) אוּן װאָס ליַנט ניט אונטער די נאַטירליכֿע געזעַצעַן, אוּנטער 
ועַלכֿע דער נף,. דעָר המר אִיז אוּנטערװאָרפֿעַן. די נשמה אִיז אונ- 
טהענבּאַר פֿון גוף. דער מעֲנשׁ-- די י מענשליכֿע סובּסטאַנץ אִיו נ שׁ מה. 
אוּן נוּף צוּזאַמעָן. אַפֿעַרעַנדערוּנג אֵין טף, אִין המר אִיו אין 
דער אֵייגענעֶר צײַט אַ פֿעַרענדערונג אִין נשמה, אִין נײַסט. דעָר המח 
הױ שט זעֶנעֶן אידענטיש (זעֶנעַן איינע אוּן די די זעֶלבּעַ. דענקען 
מיָר אַנדעֲרש, װײַ פֿריהער אִיז מסתּמא דעף קערפּעַר-געבּוֹ אִין אַ גע 
װיַסען. זין (ד. ה. די צעֲלען פֿוּן אוּנזעָר מח) אַנדעֲרש, װיַ פֿריַהער, 
געֲועגעֶן זי צוּליעב די אויפערליכע אַיינדריקע פֿון דער אַרוּמיִנעֶר וועֲלע 
די צעַלעֶן פֿון אוּנזער מאַרך אַנדערשׁ--דענקעַן מיַר אַנדעָרשׁ. 
דיִזע אַנשויאוּנג, װאָס אִיז הײַנט אָנגעֶנימעֶן בּײַ די בּעַדײַטעַנדסטע 
נאַטוּר-פֿאָרשעָר אוּן אִיו אַזוֹי לאָהר ווים/ עֶנשאַפֿטליַך בּעַנריַנדעָט פֿונ'ם 
דעַרמאָדנטעַן געַלעֲהרטען עָרג סט העַק עָל אִיז געֲװועַן ז די אַנשויאונג 
פֿון. אוּנזער אִיריִשׁעַן פֿילאָזאָף בּרוּך ספּינאָואַ, מיט. דעָם אוּנ= 
טעָרשײיִד, װאָס ס פּיָנ אָ זאַ האָט אָנגערוּפֿעָן דעָם אֵיינציִנען וועלט* 
פַּריִנציִפּ, װאָס פֿעָרקעַרפּעָרט זיַך אִין גֹשם אוּן רוה, - גאָט, אוּן ר 
נאַטוּר. פֿאָרשעַר רופֿעַן. האָם אָן װ'עַלט. סוב סט אַ נ'ץ. טוֹעֶן מיָה 
בּעַטראַכֿטען -- זאָגט לוּדװיג פֿײַעַרבּאַך -גט די סונּסטאַנץ, װאָס 
ס פינאָזאַ חפֿט אָן גאָט", זעֲהעָן מיר, אַז דאָס אִיז ניִט אַנדעָרש, 
װײַ די נאַטור". : 


אָט דיזע מאָניסטיִשע װעֲלט:אַנשויאוּנג אוֹיף די נאַטוּר, דער 
פֿאָטעַר פֿון װעַלכֿעָר עַם רעכענט זיַך כּרוּך ס פּיַנאָזאַ, אִיז אוֹיך 
- דּ אַנשויאוּנג פֿון מאַרקס אוּן עַנגעָלס, װעַלכע זעַנעַן אִין דיעַר 
- הינײכֿט ד. ה. בּנוגע;די שיא אוֹיף די נאַטוּר געֲוועָן תּלמירים פֿון 

א װיָב פֿײַעַרבּאַך מאַרקס אוּן עַנגעַלס זנעַן אָבֹּעֶר גע= 

- נאַטעַן װײַטעַר, זי האָכּעַן אָנגעֲועֶנדעָט דיזץ שיטה בּײַם פֿאָרשעַן די 
= הײַסטאָריִשעַ עַרשיַננעֶן. -- זענעַן העִם אִין װײַטעַרדינען ‏ קאַ- 
2 פּיטעַל. 
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ד! מאַטעַריאַליסט:שע אַנשױיאונג אוֹיף די נאַטוּר האָט אוֹיך נע= 
אנ אַ גאַנץ אַנדער ליכּט ט אוֹיף די מענשליכע געשיכטע,, אוֹיף אוּנ= 
זעַר היַסטאָריע. די היפטאָריע אִיז אַקעט ט פֿוּן געזעַלשאַפֿטליכֿע פּאַסי: 
דוּנגען ‏ און : עַרשײַנוּננעֶן, װעַלכע װעֶרען אויסגעבּיִטעַן אוּן פֿעַרעָג- 
ר אֵיינעַ אוֹיף די צװײיטע. אַ געװויִסע געַזעַלשאַפֿטליכֿע פּאַסיהנג 

דעָר אוֹיפדהוק פֿוּן דער גע םס פֿעַרלאַנג, פֿוּן אִיהר װיִלעַן. 

6 דעַם װײַלעַן פֿון. דער געַזעַלשאַפֿט אִיז אַ געַזעֲלשאַ 8ליכע ערשײַננג 
אוּנמענליך, אַזוי : ס'אִיז אונמעגליך אַ געװיסעֶר טהאַט, אַ געוויסע 
בּעָוואוּסטע אַרבּײַט בּײַ יעֶדעֶן יהיד, אָהן דעָם יהיד'ס װיִלעַן. דֹעַר װי= 
לעֶן אוּן פֿערלאַנג פֿוּן געזעלשאַפֿט, פֿוּן כּלל, װעָרט צוזאַמענגעשטעלט 
פֿן א ינצינץַָ א און פֿעַהלאַננען . דער כּלל-װיַלעַן אִיז דער 
ףכל פֿוּן די י װײַלענס. עדער יחיד, יעֲדעֶר אִינדיְויָדוּאום 
שטרעֲבּט ויהת - זײַן אַייגענעָם װילעַן, אִיז אויסען זײַן אֵייגעֶנע 
טוֹבֿה אוּן. מײיַנט גאָה ניִט די טוֹבֿת הכּלל. אָבֹּעַר דיַזע פֿעַרשידעַנע 
שטרעבּוּננען פֿון פֿעֲר! שיהענע אַיינציגע מעָנשען טרעפֿעַן זיך צוזאַמעַן, 
זענען זיַך מײַל מאָל סוֹתר, שטעֶרען אַיינער דעָם צװײַטען פֿרײַ זיך 
צוּ פּעֲוועֲנעַן, בּיַז װאַנעֶן זײַ גלײַכֿען זיך אוֹים, קומען צו צו 88 ה. די 
פּשרה אִיז העָר װיַלען פֿון כּלל, פֿון דֹעָר געָזעַלשאַפֿט. הער כּלל: 
װיַלען. אוּן פֿערלאַנג אִיז די סבּה פון פֿערשידעַנע געזעַלשאַפֿטליכֿע 
אַײינריכטונגעַן אוּן אינסטיַטוּטעַן, אִין װעַלכֹעַ עֶר, דעַר װיַלעַן, פֿעַר- 


| = קערפּערט זיַך. אַ געװיסער אִינסטיַטוט אִיז נים אַנדעֲרש, װי אַממשוֹת"" . 
= דינע. פֿאָרם, אִין העַלכער דער װיַלען פֿון פֿאָלק קלײַר װ אָן. עָטַ / 
: קהל'שע זאַך טראָגט אוֹיף זיִך דעַם שטמעמפּעל פֿוּן קהליס רצֹן. פֿאַת / 
געזעלשאַפֿטליכֿע אִינסטיטוּטען, װעלכע פֿאַראַקטעַריזיִרעַן דעם כּללים . 6 
פֿערלאַנגען אוּן װילען, װעֶלכע פֿעַרקערפּערען אִין ױף העָם כּללם 
| גײַסטונעֶן. ,אִיך", בּעטראַפֿט מען : די רעליגיאָן, זיטען:לעהרע שטהיק), / 
: דאָס. רעַכֿט, די פּאָליִטיִשעַ אָרדטנג (דעַר רעֲזשיִם) אוּן אַלעֶס, װאָס / 
רעַטליָרט די בּעַציִדוּננעֶן פֿון אֵיין מעַנשעַן צוּם צװײַמען. ריץ אַק. / 

| = אִינסטיַטוטען שפּינלעַן אִין זיִך אָבּ דעם גײַסט, די פּסופֿאָלאָניץ, הי . 
, = נשמה פֿוּן דער געזעלשאַפֿט, אַזוֹי װי די מעשים פֿוּן אֵיינצינען שפּינ= ‏ / 
לעָן אִין זיִך אָבּ די נשמה, די פּסיכֿאָלאָגיע פֿון דיען אַיינצינעַן. הי 
געזעלשאַפֿטליכֿץ אַינריַפטוּנגען אוּן אִינסטיטוּטען, װעַלכע פֿעָרקעה= / 

פּעָרן אִין זיך דאָס גײַסטיגע שטרענּעֶן, די אִידעעַ פֿון דער געזעַלשאַפֿט, ‏ / 
בּעַצייכעֶנט מעַן מיט'ן נאָמען דיַגעָועָל שאַפֿטליַכץ אִירעאָלאָ- 

ג יָעַ. די געַזעַלשאַפֿטליכֿע אִידעאָלאָגיץ אִיז אוֹיף אַזאַ אופֿן אַ געבּײַדע, 

ואוּ די ציִנעָל, פֿוּן װעַלכֿעַ זי אִיז אוֹיפֿגעֲבּוים, ועֶנעֶן די שטרעטנגען. / 

די פֿעַרלאַנגען פֿוּן יעֲדעֶר יחיד. וועֶן סזאָלען ניִט זײַן פֿריִהער אֵיינ=- . / 

ציגע בּעַזוּנדעָרע פֿעַרלאַנגען אוּן װיִלענס פֿוּן פֿעַרשידענע יהירים, / 

װאָלט געֲוועָן אוּנמעגליך אַאַלגעַמײַנער, אַ כּלל-װיִלען אוּן עֶס װאָלט 13 

ניִט. געַקעֲנט זײַן. אַ געזעַלשאַפֿטליַכעַ אִירעֲאָלאָניע. 4 


כּל זמן מען אִיז געװועָן דער מײַנינג, אַן דעֶר נײַסט אִיו אַ זאַך, 
װאָס ליַנט עָרנֹעֵץ װאוּ או יס ער אונז אוּן רעגירט מיִט אונז װײַ אַיהם, 
דעָם גײַסט, גלוּסט זיך, האָט מעֶן אוֹיךְ, זעלּסטפֿעַרשטענרליך, גע 
מוּזט אָננעָהמעָן, אַז די נאַנצץ היסטאָריע, די אַלעַ עֶרשײַטנגען אִין ‏ / 
דער געזעלשאַפֿט, די אִידעֲאָלאָגיַע, אִיו עֶפעְס אַמתּנה פֿוּן אוֹיסעה* ‏ 
ליִכֿעַן נײַסט; פֿון דער אִידעע װאָס לינט אוֹיף יעָנְעֶר זײַט פֿון אנעָה ‏ / 
עקוסטעֲנץ. די. זיַטען-לעָהרע, װאָס אִיז טֹר אַ פֿערצװײַטנג, אַאוֹיסז ‏ / 
בּרייַטעָרוּנג פֿונ'ם פּסוק : ,ואהבֿת לרעך כּמוֹךַ', האָט מען געַמײַנט, אִיו ‏ / 
אַ געפֿיָהל-זאַך, אַ זאַך, װאָס ליַנט אִין מעַנשעַנס נשמה, װײַל דֹעָתּ / 
מענש, דער בּהיר פֿוּן די בּעַשעַפּעניִסען, אִיז בּטבֿע אַ בּעל רחמים. 
די מֵדוֹת זעֶנעַן ניט אַ רעזּלטאַט פֿון װאָכֿעַנדינען אֵינפֿאַכען לעָכַּעַן, 
נוּר עֶפֹּעֶס אַ זאַך, װאָס האָט מיט'ן פּשוּט'ן לעֲנּעֶן ניט צוּטהאָן ; דאָס 
שטעהט העָכֿעֶר פֿוּן לעבּעַן, האָס אִיז אַ הק, אַ ראָגמע פּון נעמליכען ‏ / 
גײַסט. אַזוֹי האָט מעַן אוֹיךְ דאָס רע 5ט כּעֲטראַכט ניט פֿאַר אַזאַך, / 
װאָס: שטאַמט פֿון מעַנשליכען לעכּעֶן אוּן װאָס װעָרט רעַטלירט דורף / 
די מעַנשליכֿע אִינטעֲרעַפען, טר פֿאַר אַ רעזלטאַט פֿון מענשענס שטרע" ‏ / 
בּעַן -צו יוֹשֶׁר. אוּן. גערעכּטונקײַט; 
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די מאַטעריאַליסטישע אַנשויאוּנג אָצּעֶר קוקט אוֹיף די. װיַרקליפֿ- 


קײַט אָהן אידעאַליסטישע בּריִלעֶן, זי פֿעַר, געט"ערט אוּן. בּע,נײַסט"ערט 
נט די אַחמינע וועַלט אוּן די עַרשײַטנגעַן, ‏ זי בּעטראַכֿט זי פּשׁוט, 


אַזױ װי זײַ זעַנען אִין א די סבּה פֿון אַ געװיַטען געזעלשאַפֿטליכֿען 
אִינסטיטוּט -- כּעַהוֹיפּטעט די מאַטעריאַליסטי:שע אַנשויאונג -- אִיז ניט 
7 אי גײַסט, נור די עָנטװיִקלוּנג נוּפֿא, די אוֹיסער: 
וע בּעֲדיִנגוּנגעען אוּן אומשטענדען, צװיַשען ועלכע די מענשעַן לע= 
בַּעֶן. דער אַרוּמיגעַר קרײַז, די סבּינֹה אִיז די אוּרזאַכֿע פֿון דער געזעל- 
| ליכער אִידעאָלאָגיַע,. אוּן. וען. די געעַלשאַפֿטלײכֿץ אִידעֲאָלאָגיע 
אִיז אַנדערש, װי אַמאָל, זי עֶנטװיקעֶלט זיַך, אִיז נײַט דעֲריִבּעֶר װײַל אַזוֹי 
װיַל דער אַלמעפֿטיגעַר גײַסט, נור װײַל די מאַטעריעלע ספֿיכֿה, די אוּמ? 
שטענדען געפֿיַנעַן. זיך אִין טניר עֶנטויִקלוּנְג : אוּן פֿאָדעָרט 
אִיצְשׁ אַנאַנדעֶר אויסדרוק, אַ אַנדעֶר פֿאָרם, װי פֿריָהעַר. װען דעֶר מעַנשׁ 
אוּן ממילא אוֹיך די מעַנשהײַט דענקט הא אַזוֹי אוּן ניט 8 
מוּז. מסתמא: די מאַרך פֿונ'ם דענקענדען מעַנשעַן, לוט די מאַטערי 
ליסטישעַ אַנשׁוֹיאוּנג, זײַן אָרגאַניזירט אֶדעֶר זיִך בּעַוועֶנען אוֹיךְ דו יו 
אוֹיף אַ געװיִסעַן אופֿן אן ניִט אַנדערש. פֿעֶרשיִהענע מענשען + האָבּעַן 
דאָס הב פֿעַרשיִהעַנע געדאַנקען דעריבּעֲר, װײַל בּײַ דיִע פֿעַרשיַדעַנע 
מענשׁעַן. אִיז די מאַרך אָרנאַניַיַרט קװאַנשיטאַטיָו. אוּן. קװאַליטאַטיַן 
פֿעַרשיִדעַן. - אַ פֿערעַנדערוּנג,, אַ פֿערשיַדענהײַט אִין דעַם מאַרף קען 
טר האַן פֿאָרקומעַן, וועַן ס'זענען דאָ אויסערליכע רײיַצען,. אוֹיסערליכֿע 
אַײַנדריקע דוּרך װעַלכע די מאַרך נעָהמט אָן אַ אנ דער פֿאָרם, װאָס 
אִיז פֿעַרשיִדעַן פֿון דעַר פֿאָרם בּײַ אַ צװײַטען מענשען, זי פֿאַנגט זיך אָן 
אַנדעֲרשׁ צו בּעֲוועָגעַן. ועַן ניט די פֿע ר שׁיָדעַנעַ אויסערליכּע רײיַצעַן, 
דורך װעלכֿע די מאַרף בּעֲקוּמט 8ֿץ ר שידעֲנעַ אַיינדריקע, װאָלט 
קײַן. פֿעַרעַנדערונג. אִין. דער מאַרך ניט פֿאָרגעַקוּמען,. אוּן די געדאַנקען 
װאָלטען בּלײַבען שער אוּנפֿעַרענדעהט אוּן { װאָלטען זי ניט אוּנ? 
מעַרשײיַדעַן פֿון אַ צװײַטען מעַנשענם געראַנקען 

װיַל אִיךְ װיַסען פֿוּן. װאַנען עַס נעָהמט זיך די אָדעַר. יעֶנע אַײנ 
ריכֿטוּנג, ! די אָדעֶר יעֶנעַ געזעלשאַפֿטליכע פֿעַרלאַנגען אוּן שמרעבּוּנ: 
נעֵן, מוּז אִיךְ גוּט אױספֿאָרשעַן. די אַרמיגע בּעדינטיננעָן, די אַרומיגע 
סבֿיכֿה, װאוּ די מענשען געפֿינעַן זיך, װײַל דער װיִלעַן אוּן פֿעַרלאַנגען 
אִיז אוֹיךְ ניִט מעָהר, װי אַ רעַזוּלטאַט פֿון די אויסעַרליכֿע רײיַצען, 
װועַלכֿעַ דער מענשׁ בּעֲקומט ניִט אִין זיָך, טר אוֹיסעָר זיך, פֿן 
דער אויסעַרליכֿעָר סבֿיכֿה. אוֹיבּ די מענשליַכע געַדאַנקען אוּן געפֿיִהלען 
עֶנדעֲרעַן זיך, אִיז דעַרפֿון אַ ראיה, אַז די אויסערליכע אומשטענדען 
עֶנדערען זיך ; אוֹיִבּ דער מענש בּעַקומט אַ פֿאָרשטעלוּנג פֿון אַעַר- 


אוּן װיַלעַן, מיט זײַנע פֿערלאַנגען אוּן געפֿיִהלען --אִיז ניַט מעָהר, װי 


שײַנונג,, אַנאַנרעָרע, װי פֿריָהעַר, אִיז דעֲרפֿון רואמ אַז די יל : 
יעֶקטעַן,. די אַרמײנע זאַכעַן, אוֹיף װעַלכֿץ עִם װנעֶן געװענדעט. דעם 
מעַנשענם הוּשים, האָבּעַן זיך געַעֶנדעֶרט אוּן זנען אַנדעֲתע, ‏ װי 
פֿריַהעַר..דעַם מעַנשעַנס געָדאַנקעֵןװעֲלט אִיָז אַאָבּי. | 
שפּיַנלוּנג פֿוּן דער אָמהעֲר װיָרקליַכֿעָר װעַלטי. 2 
דיַזעַן פּשׁוּט'ן אָמת, אַז דער מענש מיַט זײַן גאַנצעֶן שטרעבּען - 


= 


אַפּדאָדוקט פֿון אפערליכע אוּן אַחמינע בעַרינטנגעַן, האָנּען שי 
אַנעַרקעֶנט די מאַטעַריָאַליסטען אִין 18-טען יאָהר-הונדעַרט, װַעֲלכץ ‏ / 
האָבּעָן שטענדיג אִיבּערגעִיהזרט דעם כֹּלל פֿין אַענגלישען פֿולאָואָף 
לאָק: ,עֶס זעָנעֶן ניט פֿאַראַן קײַן מיַטגענּוירעֲנעַ אִי- 
דע עַן' אוּן אַז ,דער מענש אִיז דאָס, װאָס די אוֹיסעֶרליכץ נאַמוּר אוּן 
געַועלשאַפֿט מאַפֿט אִיהם". 

דיזע מאַטעריאַליַסטען האָנּעָן געפֿאָדערט אַרוּנטעַרצוּנעָהמען פוּן 
אַיינציִנעֶן מעֲנשעַן די פֿעראַנטװאָרטליכקײַט פֿאַר זײַערץ מעשים אוּן 
אַרױפֿלעַגעַן זי אוֹיף די געַזעַלשאַפֿט, אוֹיף קהל, אוֹיף דעָם קרײַז, װאוּ / / 
גר מענשׁ האָט זיך אויסגעהאָדעֲוועָט. ' 

אוּן אִין. אָמת'ן, אוֹיכּ דער מענש אִיז אָבּהענגיַג פֿין די אַחמינע 
בּעֲדיִנגוּנגעֶן, אוֹיבּ נאָר די אַרּמינע בּעֲדינטנגען זענען שילדיג אִין אַלעַ 
אַײינעֲנשאַפֿטען פֿון ‏ זײַן כאַראַקטער, אִין זײַנע מעלו אוּן המרוֹנוֹת, 
טאָ אִיז דעֲרפֿון עה רּנגעַן, אַז װען מעַן װיִל אופראָטעַן די שלעכטע 
מדוֹת, די חסרוֹנוֹת פֿוּן מעֲנשׁעַן, מיז מעַן קודם כּל אִיבּעֲראַנרערשען 
די אַרומיַנע אומשטענדען, װאוּ דער מעֲנשׁ 7 אוּן עֶנטװיִקעֲלט זיך, ‏ / 
װײַל דֹעַר מעֲנש אַלײַן, אונאָבּהענגיג פֿון. די אַרוּמיגע בּעֲדיִנגוּננעַן, אִיז 
בּטכֿע ניט גוט א ניש שלעפֿט. ,אַ קינ גט לאָק -- אִיז געַנליכען 
אאַטאאָל. אוֹיף װעלפֿעַן מעַן קען שען, שאר װיַל". מען דאַרף 
דעם מענשׁעַן על | אִין נוטע א בּעֶציְהוּנגען, ‏ אִין 
לכ בּעֲדיַנוּנגעַן, זֹאוּ עֶר זאָל ניִט װעֶרעַן אױפגעַריַצט, נעַבּיִזש, . / 

ר זאָל ניִט דאַרפֿען צוליעבּ זײַן אינענעם עַקזיסטעֲנ'ץ שאָדען 
מע דעָם עַקזיִסטעֲנץ פֿון אַ צװײַשעַן, װאוּ עַר זאָל זעַהען אַ אֵיינע- 
נֹעַ נוטץ אִין די נטצען פֿון צווייַטען -- אוּן דאַן װעֶט דער מעֲנשׁ 
בּמֵילא שׁוֹין װעָרעַן אַגהיפעַר בּעל מדוֹת. װיָל מעַן האָבּעַן אִין דער 
געזעָלשאַפֿט מעַנשעַן מיִט יוֹשֶׁר אוּן געַפֿיָהל, דאַרף מען זעֶהעֶן אִיבּעָר. 
צואַנדעָרשעַן די בּעֲדינוּנגען -- די געעַלשאַפֿט הײַסט עִם --, וא די 
אַיינצינע. מעֲנשעָן ‏ שעפּפֿעַן ‏ זײַערעַ ‏ אִינּעֶרצײַטננען, זיִטעַן און 
מײנוּנגען. 


ד! מאַטעַריאַליסטעַן פֿון ‏ 18-טעַן יאָהר-הונדעֲרט אָנּעֶר זנעַן 
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ניט געגאַנגעַן בּיַזן סוֹף אִין זײיַער שיטה אוּן זענעַן דעריבּעַר אַרײַנגע? 
פֿאַלען אִין אַפֿעַריכּשױפֿשעַן קרײַז פֿין װידֶערשפּחכֿעַן, פֿון װעלכע 
זײַ האָבּעַן זיִך ניִט געַקענט אַרוֹיסדרעהען. 

אוֹיבּ די אִידעעֶן,.. מײַנוּנגען, אִיבּעַרצײַנוּנגען פֿון אַ אֵיינציגעַן 
מענשעַן װעֲרעַן בּעשטיִמט דוּרך די אַרמיגע בּעַדיִנגוּנגען, אִין װעַל: 
כֿעַ הער מעֲנשׁ לעַכּט אוּן פֿון וַועַלכֹעַ עֶר בּעֲקוּמט די אַיינדריקע, טאָ 
מוזעַן דאָך די אִיִדעַעְן אוּן מײַנונגעַן פֿון כּלל אוֹיךְ בּעֲשטיִמט אוּן 


אויפגעאַרבּײַט װעָרעַן לויט די אַרומינע אומשטענדען, װאוּ דער כּלל גע= 


פֿיַנם. זיַך, האָס הײיַסט זײַ מוּזעַן זײַן צונעַפּאַסט צוּ דעָר פֿאָרם, אִין 
װעַלכֿעַר האָס צוּזאַמען-לעֶבּעַן פֿון כּלל אִיז אִין דיזעַר צײַט אָננע= 
קלײיהעט, ‏ זײַ מוזען זײַן. צוגעפּאַסט צוּ די עֶקזיִסטירעֲנדע בּעַציִהוּנגעַן 
צװיִשׁעַן. מעַנשען. װעַן,. צוּם בּײַשפּיל, די בּעציִהוּנגעַן זנעַן געגרינ: 
דעָט אוֹיף פּריִװאַט-אַײיגענטהוּם, װעָרט בּײַם כּלל אוֹיסגעאַרבּײַט די 
אִיבּעַרצײַנוּנג, די אִידעעַ פֿון פּריואַט-אַיינענטהוּם. װיל מעַן, לוט די: 
זער מײיטנג, זוּכֿעַן די אוּרזאַע פֿוּן דער היסטאָריע, פֿוּן אַלעַ מעֲנשלי= 
כֿעַ פּאַסוהונגען,. אִין װעָלכֹע, װי מיַר האָבּעַן שוֹין אוֹיבּעַן געזאָגט, 
עֶס דריקט זיך אוֹיס דעם כּלל'ס װיַלען, העם כּלל'ס אִידעעֶן, מוּזען מיַר 
קוֹדם כּל. אויסלעַרנעָן די סבּוֹת פֿון אַזאַ װיַלען, אוּן אַזוֹינע סבּוֹת -- 
טענה'ן די מאַטעריאַליסטען -- זעֶנעֶן די געזעלשאַפֿטליכע בּעַציְהוּננעֶן, 
די פֿאָרמע פֿוּן צוּזאַמעַן-לעבּעַן. פֿון װאַנעט נעָהמט זיך אָצּעֶר די פֿאָרם 
פֿוּן צוזאַמען-לעבּעַן ? די געזעלשאַפֿטליכֿע בּעַציְהוּננעַן,. װעַלכֿע בּע= 
שטימען די מײַטיננען אוּן װיַלען פֿוּן פֿאָלק ? פֿאַר װאָס, צוּם בּײַשפּיַל, 
זענעֶן פֿאַהאַן דוֹקא אַזוֹינע בעַציִהוּננעָן, אַזאַ שייכוֹת צװישען 
מעַנשעַן ‏ אוּן. ניט קײַן אַנדערע ? פֿאַה װאָס עקזיַסטיָרט אַ זאַ מלוכה: 
אָרדטנג, אַזוֹ ינעַ. פּאָליַטישעַ בּעֲדיִנגוּנגעְן אוּן ניִט קײַן אַנדעַרע 2 
פֿאַר װאָס אִיז אִין פֿערשידענע לענדער אִין פֿערשיִדענע צײַטעַן אַיינ: 
געַפֿיְהרט אַ קאָנסטיַטוציאָנעֶלע דעַמאָקראַטישע אָרדנונג,, וועֶן אַנדערס: 
וואוּ אוּן אִין אַנדערע צײַטעַן הערשט נאָך דעספּאָטיזם, אַבּסאָלוטיזם אוּן 
אַזוֹי װײַטעֶר ?-פֿאַר װאָס אִיז אִין אַזאַ צײַט פֿאַראַן אַזאַ פֿאָרם פֿוּן רע: 
ליגיאָן. אוּן ‏ אִין אַאַנדעֶר צײַט אַ אַנדעֶרע ? -- דעֲרוֹיף האָבּעַן די מאַ: 
מעריאַליִסטען . געעַנטפֿעַרט, װײַל די מײַנּנגען פֿון דעַר געזעַלשאַפֿט 
זענעְן. אַזוי, װײַל דער װ יַלעַן פֿון פֿאָלק פֿערלאַנגט אַ זוֹינעַ און 


- נִיִט. קײַן. אַנדערע בּעציִדוּנגעַן . אוּן געזעַצעַן,, אוּן דעריבּער -- טענה'ן 


טאַקְעָ אָט דיען מאַטעַריַאַליסטען -- דאַרף מעֶן זעַהעֶן אִיּערצואַנדעָר: 
שׁעַן די מײַטנגען,. דעם װילען פֿון פֿאָלק אוּן די געַתעלשאַפֿטליכֿע 
אָרדטנג, די בּעַציִדוּננעֶן צװישען מענשען װעַלעַן שׁוֹין בּמילא אִיבּעַר- 
געאַנדערשט װעֶרעֶן : עֶס װעט דאַן װערען אַ אַנדעֶר סכֿיבֿה, אַנדעָרע 


וּ 


בּעַדיַנגונגען, דער מענשׁ װעט בּעֲקוּמעֶן אַנדערע איינרריקע אוּן הע 
אַנדערש אוֹיסגעהאָדעֲוועָט װעָרעַן, װעָט װערעןאֵיידעֲלעָה, |בעֶסעֶר = 
אוּן ז. װ. ; 
דיזער פֿעַרפּלאָנטעַרטעַר װיַדערשפּרוּך אִיז קלאָהר. די אידעען, , 

הער װיִלען, דאָס שטרעבּעַן פֿון כּלל זעַנעֶן אָבּהענגיג פון ר א 6 
ציהונגען, ‏ פֿון די געזעֶצעֶן, װעלכֿע עקזיִסְטיָרעַן צװיִשעַן מענשען. - 
די בּעַציהוּנגען צװיִשעַן מענשען זענעֶן װיִעדער, לוט די אֵייעְט / 
מאַטעריַאַליַסטען, אָבּהעַנניַג פֿין דעם כּללים װיַלעַן, פֿון די אִיבּעַרצײַ- 0 
טננען אוּן מײַטנגען, װעַלכע העֶרשעַן אִין דער געַעעֲלשאַפֿט. פֿון 1 


! אֵיין זײַט אִיז דער װילען, די מײַטנגען, אַ רעזוּלטאַט פֿוּן די געֲועָל- - 


שאַפֿטליכֿע ‏ בּעַציְהוּנגעֶן, אע דיַנען דאָ אַלם אַסנֹה, פֿון הְעָר / 
אַנדעָרעֶר זײַט זענען די געזעלשאַפֿטליכע בּעציְהוּננעֶן, די פֿאָרם פֿון װ 
צוזאַמען-לעֶנּעֶן אַ רעזוּלטאַט פֿונ'ם פֿאָלקסװיִלען װעַלכֿער ײיעט האָ. / 
פֿאַר אַ סבֹּה). 
אָמת מאַקע, עִם קען אַמאָל זײַן, אַז די סבּה (לאָמיָר אָננעָהמען = 
דעָם װײַלען? רופֿט אַרוֹיס אַ רעזילשאַט -- די געזעלשאַפֿטליכץ בּעֲצי- - 
הוּנגען, אוּן דער רעזלשאָט, 0 זײַן זײַט, װיִרקט װיעדעֶר אוֹיף די סּה, 
א די מײַנונגען אוּן װיַלען, װאָס פַֿרשטאַרל קט שפַּעֲטעֶר נאָךּמעָהף / 
די געזעלשאַפֿטליכע ּעַציוּנגען ווען אִיך יל אָבֹּעֶר דעֲרגעהן בּיוץ - 
גרוּנד, אוּן פֿעַרעַנטפֿערען די פֿראַגץ פּראַקטיש--מוז אִיךְ דאָך קוֹרם כּל 
אוױפֿװלען די עֶרשׁטע סנה, װעָלכֹע האָט בַּעֲשׁאַפֿעַן די אַחמינץעַ / 
בּעדיִנגוּנגעֶן ; ניִט װיַסעַנדיג די עֶרשִׁטץָ סנה, קען מען דאָף קינ" / 
מאָל ניט װיִסען, װי פּטוּר צוּ וװעָרעַן פֿין אַזאַ אוּן אַואַ צוּשטאַנד פֿון ‏ / 
אַזוֹינע אוּן אַזוֹינע כּעֲציָה צַננעַן. װאָס:זשע אִיו פֿאָרט די עֶרשטעֲסבּה! / 
די געזעלשאַפּטליכֿץ בּעַציַהוּנגעֶן, אָדעֶר די אִידעעֶן, דער װיַלען פֿון - 
פאָלק ? װעָר רעניִרט מיט װעַמען ? צוּ די װעָלט, די אַחוּמיגעַ כּעדיַנטעעַן ‏ / 
מיַט די מענשעַן, װי דאָס מײַנט לאָ ק, װעלכעֶר זאָגט אַן ,עַם זענען 8 
ניִט פֿאַראַן קײַן געבֹירענע אִידעעַן', אָדעֶר די מעַנשען רעַנירעַן טיט / 
דער װעָלט, מיַט די אַרוּמיִנע בּעדינגוּנגען, מיט די בּעציִהוּננען צװֹי- ‏ / 
שען מעַנשעַן ? 
עֶס אִיז קלאָהר, אַז דיזע בּײַדץ פֿאַקטאָרען, די פֿאָרם פֿוּן צו- 
זאַמען -לעבּען,. די אַרומינע בּעַדינגוּנגען און די אִידעעֶן, דער װײַלען 2 
| דער נגעעַלשאַפֿט קענעֶן ניט זײַן אֵיינע בּנונע רי אק א 
עֶרשׁטעַ סבּה, די עַר שׁטע אוּראַכע: די עֶרשטע אורואַכע, װאָס 
האָט דאָס אֲלעָם אַהיסגערױפֿעַן, מוז לינען אויטער זײַ. ועַלכע 
אוּרזאַכֿע אִיו דאָס ? 


וּ 6 5 5 א טא א אע 11 
יי יי : : 
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פֿיִעלע היסטאָריקעַר האָבּעַן געזט די אוּרזאַכֿע פֿוּן דעָם אַרט 
| = צוזאַמען-לעבּעַן ‏ אִין דעַם מעַנשענס נאַטוּר. די טבֿע פֿון מעַנשׁעַן, 
- זאָגעַן זײַ, הפֿט אַרוֹיס אַזוֹינעַ ‏ בּעציהוּננעֶן, אַזאַ. געזעלשאַפֿטליכע 
: אָרדטינג, װאָם פּאַמט פֿאַר אִיהר. דאָס אִין טאַקע די אוּרזאַכֿץ, װאָס 
די פאָצ;אַליַסטעַן-אוטאָפּיסטען, װעַללע זעֶנעַן געֲועָן אָנהעַנגער ‏ פוּן 
דוע היַסטאָרישע אַנשויאוּנגעַן, האָבּען שטענדיג ‏ זיִך נעשטעלט די 


פֿראַנע, אוֹיבּ די אָדעֶר יעֶנע געזעַלשאַפֿטליכֿע אָרדטנג אִיז צוּנעַפּאַסט 
- = צוּ דעם מענשעַנם נאַטוּר, אָדעֶר ניִט. 


די מײַננג פֿוּן דיִזע היִסטאָריִקער האַלט אָבֹּעֶר אוֹיךְ ניט אוֹיס. 
אוֹיבּ די גאַנצע סבּה פֿוּן געַזעלשאַפֿטליכעַר פֿאָרם פֿון צואַמעױילעכען 
לינט אִין דעם מעַנשעַנס נאַטוּר, אוֹיבּ די עֶרשׁטעַ אִיז אָנגאַנצעַן אָבּ. 
הענניג פֿון די צװײיַטץ, טאָ װי קען ר זײַן אַ געװיסע מעַנשליכע 
היִמטאָריָע, װאָס אִיז מעָהר ניִט, װי אַ רײַהע פֿוּן פֿץ ר שיִדעַנעַ 
פֿעַרעַנדעֲרוּנגעַן אין אל װי בּאַלד, אַז די סבּה (דעם 
מעֲנשעֲנם נאַטוּר) אִיז שטענדיג, אוּנפֿערעַנדערט, מוּן דאָך אוֹיךְ דער 
תעזלטאַט שטענדיג זײַן דער איינעַנעֶר! אִיז װיַעדער דעַם מעַנשענס 
נאַטוּך ניַט שמענדיָג, טר זי עֶנדעֶרט זיִך, ד. ה. זי בּעֲקוּמט אַנדעֶרעַ 
לײַדעַנשאַפֿטען, אַאַנדעֶר װיַלעַן צוזאַמען מיִט ‏ די עֶנדעהינגען אִין 
געהַעלשאַפֿטליען לעבּעַן -- טאָ פֿאַלען מיָר דאָך װײַטעַר אַרײַן אִין 
פֿעַרכּשפֿטען קרײַז: די געַזעלשאַפֿטליַץ בּעַציִהוּננעַן צוזאַמען מיט 
די מײַנגען זעַנעֶן אַ פּראָהקט פֿון דעָם מעַנשענס נאַטוּר, אוּן דעַם 
מענשעַנס נאַּוּר -- אַ פּראָדיקט פֿון די געזעַלשאַפֿטליכע בּעַציַהונגעַן ‏ 
אוֹיטעָר דעָם, װי אִיז גאָר מעגליך, אַז ‏ אַ געוויִעֶר אָרדנונג זאָל ניַט 
זײַן צונעפּאַסט צוּ דער מעַנשליכֿעַר נאַטוּר אִין דער צײַט, ועֶן ערע 
פֿעָרעַנדערינג אֵין געזעַלשאַפֿטליכען לעבּעַן קעַן ניט פֿאָרקומען אָהן 
אַזאַ פֿערענדעהינג אִין מענשעַנס נאַטוּר ? אוֹיבּ מיַר זאָלעַן אָננעָהמען; 
אַז אַגעויְִע ‏ אָרדנונג קען אַמאָל יאָ זײַן צוגעפּאַסט צוּ דער נאַמוּר 
פֿון מעַנשעַן, טאָ זענען מיַר דאָך שׁוֹין דער מיַט גוּפֿא מוֹדה, אַז די 
נאַטוּר אִיז ניט די אַ יי נ ציַנעַ אורזאַכֿע פֿוּן דער געַזעלשאַפֿטליכֿעַר 
אָרדנינג. אוּן פֿון : בּעציִדוּננעְן צװיִשעַן די א אַז אִין דיזע 
לעצטע זעַנעַן שוּלדיג אוֹיך אַנדערע פֿאַקשאָרעַן, ניִש טר דעָם מענ. 
טענ נאַטוּר, אַז זײַ, דיזע בּעַציהוּנגעַן, עֶנטװיקלעֶן זיִך דורך אֵיינעֶנע 
געַזעֶצעֶן, --אוּן אוֹיבּ אַזוֹי, פֿרעַנש זיך, װאָס אִיז די פּעוּלה, אַז מיָר 
אַנערקעֶנעְן שין י, דאָס די געזעלשאַפֿטליכע אָרדנּנג אִיז ניט אַיינ. 
שטימיג טיט דעָם מענשענם נאַשוּר? צוּ קענעַן דעַן מיַר זי עַנרערען, 
װײַצּאַלד אוּנז זעַנעֶן ניִם בּעַואוסט די אָמתץָ אוּרזאַכען, די געָחע" 
צעַן, װעַלכֿע האָבּעַן זי, די אָרדנונג, אַרוֹיסגערופֿעַן ? 


: 


פֿון 18?טען יְֶהר.הונעָהט, װאָס האָט. זי טר געהתעהט. אַחּם הס / 
כּלל: ,עֶס זעֲנעֶן ניט פֿאַראַן קײַן מיטנעבּוירענע אִידעֶעְן", אִיו ניט. 
געֲוועֶן אַימשטאַנד צוּ עֶרקלעֲהרעַן אַלעַ. ערשײַטנגען אִין מענשלוכען ‏ - 
לעֶבּעַן. דיזעָר מאעראלוט האָט ניִט עֶרקלעָהרט די אוּרזאַכע פֿוּן דעו 
-מעַנשליכֿעֶר עֶנט װיִקלוּנג, פֿאַר װאָס זעגען. די געזעָלשאַמּטליפ 


בּעֲציִהונגעַן, ה א אומשטענדען אִין. די אין -יעֶנע פאכ - 4 


אַזוֹינעַ, אִין אַנאַנדעַר צײַט, אִין אַנאַנדעַר עָפאָכֹץ אַנדעֲרעַנֹלים - 


דיזע יע ריאלונפען קוּמט עֲפֹּעָם אוֹים, אַז די אוֹיפעָרליכץ אה : 
דעֶן זעֶנעֶן סוֹף כּל סוֹף אַ רעזוּלטאַט אָדעֶר פֿוּן מעַנשעֲנס װיִלען, ד. ה., - 
אַז די ר אֶדעֲר. בּעֲסער, דעַר. נײַסט, . אִיז אַ אוּנבּעַנרענצטעָר. 


זעלבּסטהערשעַר אִין אַלעַ ענינים פֿינ'ם געזעָלשאַפֿטליכֿען. לעבּעַן, - 
אוּן דאָ. פֿאַלעַן ‏ מְיִר דאָך. שוין ציריִק אַרײַן אִין אַאירעאַליסטישען 


שטאַנדפּוּנקט ! אָדעֲר, װי די היסטאָריקעֶר בּעֲהוֹיפּטען, אַו די אַײַנצועַ ‏ 

רעַנירעריִן . אִין גע שאַפֿטליכֿען לַעבּעֶן אִיו דעם מעַנשענס נאַמוּה / 

אוּן האָם געזעַלשאַפֿטליכץ לעֲנּעֶן האָט ניִט קײַן אַינעֲנעָנעֲועָל- ‏ 
ו 0 +י . : 4 : ד 1 : 4 


שאַפֿטליכֿע געֶזעֶצעֶן א ועֲלכֹעָ עֶס עֶנטװיִקעֲלט זיַך, - און 


אוֹיבּ אַזוֹי, אִיז אִיבּערהוֹיפּט ניִט צוּ בּעַנרײַפֿעַן דעָם גאַנצעַן פֿאַקט פון ‏ 


עֲנטװיִקלוּנג! אוּן אִין. דעם אִיז געלעַנעַן דעֶר הוֹיפּט הסרוֹן פֿון 
דיזעָר אַנשוֹיאוּנג.. די מאַטעריאַליסטען זענען געװעָן. מעַטאַפֿיזיִקער 
אוּן ניִט דיאַלעַקטיַקעַר, זי האָבּעַן בּעטראַכט די נאַמוּר אַזֹי אוֹיך די 


געַזעַלשאַפֿט ניט 8 ט טעָהן און פֿעֲרגעֹהן, ניַט אִין עַנטוִּקלוּננ,. 


נוּר אִין שטעהענדען פֿעָרגליװעָרטעַן. צוישטאַנד. 


די גאַנצע די לג אִיז געֲוועַן די מאַטעריאַליַסטען. 


אוּנבּעֶװאוּסט, זי האָבּעָן ניִט געֲהאַם קײַן בּעֲגריִף אַפֿילוּ, וי אַזוֹי עֶס 


אִיז עַנטשטאַ אַנעָן דעָר מעַנשליַכער געשלעכם, אָמת, דעָם פֿאָרשטעהעַר 6 


פֿון די מאַטעַריאַליסטען נאָל בּאַך אִיז אַפֿילוּ יאָ אַרײַננעַקימען אַ 
געֲהאַנק, אַז דעַר מעַנשליער לע האָט זיִך עֶנטװיִקעֶלט בּיָם- 
לעָכֿװײַם, שטוּפֿעַןװײַס. עֶר האָט אֶָבּער אַלײַן װעניג װאָס חעָה- 


פֿוּן געֲהאַלטעַן. .וועֶן מען װאָלט אונד יי -- זאָגט גאָלבּאַך-- 7 


נאַטוּר האָט אִין אֵיהר רֹשוּת אַ געיעֶן סך-הכל פּֿן אַלנעַמײַנע 


וועֶן א װאָלט ט צוּנעֲנעֶבּעָן דעַרבּײַ, אַז דער מעֲנש, חיה, פֿיָש, פֿליג 
אוּן פֿלאַ אַנצע עָקזי טיָרען פֿון אֵייבּיַג אָן אוּן בּלײַבּעַן שטענדיג אוּג= 
פֿעַרעַנדערט --װאָלמען זײַ, די מאַטעריאַליס טעָן הײיַסט עָם, נאָר ניט 
געֲהאַט, װאָס אוֹיסצוּזעֲצעֶן געֶגעֶן דעָם". דאָס אִיז דעָר כֿאַראַקטעריַסטי- 
שְׁעֶר שטריף פֿוּן דיזע מאַטעריאַל;סטען. זײַ האָנּעָן בּעֲטראַכֿט די 


0 = 


-- 

1 יֹּ : 
אנ ער ענ דערליכֿע זי זע צעז = ייז לכ י גנירטט און ירט אי : 
אוּנפֿעָרעגו יִכעָ געָתָ א ט װעָלכעַ זי רעֲגיָו | װיַרקט, אוּן - 
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== נאַטור, אַזוֹי אוֹיךְ די עֶרשִׁיַנוּנגעְן אִין געזעַלשאַפֿטליכען לעַבּעַן, פֿאַר 


עַמװאָס פֿאַרטיג געַנעַבּעֶנעַ, פֿאַר אַ :הכל פֿון בּעֲועַנליכע זאַכֿעַן, אָכּעַר 
=+ 


.= גּיִט פֿאַר אַ סך-הכּל פֿון עַנטװיִקלינגס-פּראָצעסען. אוּן דעריבּעַר טאַקע 


= האָבּעַן זײַ געַדענקט מעַטאַפֿייַש, ד. ה. זײַ האָבּען געַמײַנט, אַז יעדע 
== זאָך אָדעַר עַרשײַטנג האָט אַלֹעַ מאָל דעם זעַלבּעַן װעַרט 
= אוּן די זעַלכּע אַינענשאַפּטעַן. דאָס אִיז כּעַנרײַפֿליך, ועַן מיר װײַטען, 
א אַז די נײַעַ עַנטדעֲקוּנג, אוֹיף װעַלכֿע עֶס אִיז געַנריַנדעט די נאַנצע 
עֶנשװיִקלוּננס-לעהרע, די לעהרע, װאָס בּעַהוֹיפּטעט, אַז די נאַמוּ- 
0 נטװיִקעַלט זיך שטענדיג פֿוּן אַיינפֿאַכען צום קאָמפּליַציִרטעַן, זע 

- = נעַן עַרשט געמאַכֿט געװאָרעַן אִין 19-טעַן יאָהר-הוּנדערט. 
2 די אִידעאַליַסטעַן האָבּעַן טאַקע דעַריבּעֶר זיַך װעניג װאָס צי. 
- פֿריַעדעננעשטעלט מיט דער מאַטעַריאַליַסטיִשעַר אַנשויאוּנג פֿון 18. 
טעַן יאָהר-הוּנדערט אוּן האָכּעַן אָנגעפֿאַנגען צוּ זוכעַן אַנדערע אַנשׁויי 
אוּנגעַן,, אוּם צוּ פֿעַרענטפֿעַרעַן די ברענענדיגע אוּנפֿעַרעַנטפֿעַרליכע 
- = פֿהאַגעַן. זײַ האָנּען, װי מיַר װײַטען שׁוֹין, בּעהוֹיפּטעט, אַז די סכּה 
= פֿון די עַרשײַנּנגעַן אִיז די אִידעֵעַ, דעַר גײַסט, װאָס ליגט אוֹיסער 
2 אוּנז, אוֹיסער די נאַטוּר. צוּשׂרײַבּעַנדיַג די אוּרזאַכע פֿון די ערשײַנּנגען 
אַ פֿעַרכּאָרגעֲנעִם גײַסט, האָבּען זײַ, די אִידעאַליסטעַן, אִין דער אי 
= געַנעֶר צײַט אָבּעֲר אָנגעפֿאַנגען נכֿטערער צוּ בּעַטראַפֿטען די ערשײַנוּנ. 
7 געַן אִין דער נאַטוּר אוּן אִין דער געזעַלשאַפֿט. די פֿעַרשידענע עַר. 
| פֿינחונגען אוּן ענטדעקיּנגען, װאָס זעַנעַן געמאַפט נעֲװאָרעַן אוֹיף אַלע 
געּיִטעֶן פֿון דער װיסענשאַפֿט, האָבּעַן נעגעבּעַן די מעַנליכֿקײַט דעֲרצוּ. 
דעַר אִידעאַליַסט -- העַנעָל האָט, װי מיָר װײַטעען שוין, ‏ בע 
טראַכֿט די עַרשײַנוּנגעַן אִין דער נאַטוּר אוּן אִין דער געזעלשאַפֿט די. 
אַלעַקטיש, אֵין עַנטװיקלוּנג, אִין עַנטשטעהן אוּן פֿעֲרנעָהן אוּן אוֹיך 
אִין צוּזאַמעַנהאַנג מיִט די אַרוּמיַנע בּעַדיִננּנגען, װאוּ די עַרשײַנוּנ; 
קוּמט פֿאָר. אָנװעַנדענדיג אַזאַ מעטאָרע אִין פֿאָרשעַן, האָט העַגעַל 
שׁוֹין ניט געקענט מסכּים זײַן מיט יעֶנעַ, װעלכע האָבּעַן בּעהויפּטעט, - 
אַז די אוּרזאַכֿץ פֿון אַ געויִסעֶר היסטאָרישעַר ערשײַנונג ליגט ‏ אִין 
מעֲנשׁעַנס נאַטּוּר. דוֹקאָ פֿעַרַקעֲהרט. אַ דיאַלעקטיקעֶר זוכט די אוּר. 
זאַכע פֿון אַגעֲיִעֲר עַרשײַנוּנג אִין די אַרוּמינע בּעַדיַנגּנגען, אִין דער 
צײַט אוּן אָרט. אוּן אַזוֹי װי די אַרמיגע בּעֲדיַננגען, די צײַט אוּן 
אָרט, װאוּ עַס קומט פֿאָר די עַרשײַנוּנג אִיז דאָך אַ היסטאָריַשעַ 
זאַך, אַ זאַך, װאָס עַנדערט זי שטענדיג אוּן אִיז ניט אַלץ מאָל די 
אַייגעֲנעַ, טאָ קומט אוֹיס, אַז די סבּוֹת, די אירזאַכען פֿון אַ געזעלשאַפֿט. 


ליִכֿעַר עַרשײַנונג מוזעַן אוֹיך זײַן היסטאָרישע אוּן דוֹקאָ דיזע 
7 היסטאָריַשע סכּוֹת בּעִשטיִמעֶן דעָם װעָרטה אוּן די אַיינעַנשאַפֿטען 
' : ר 4 
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װי די מאַטעהאַליסטען האָבּעָן נעװכֿט די עָרשטעַ סכּה פֿוּן ר 
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אי 
פּֿן אַזאַך. דוּרך דעס װעֶרט שוין אוֹיך גאַנץ פֿעַרשטענד ליל 
װאָס די פּאַסיהוּנגעַן, אַיינרכטונגען אוּן עַרשײַנוּנגעַן א 
בײַמען זײַערע איינענשאַפּטען און האָבּעַן אִין פֿעַרשיִדענע צײַטען פֿ 
שידענע װערטהען. האָס קוּמט פֿאָר ציליעבּ דעָם, װײַל די אַו 
נימשטענדען, װעַלכֿע חפֿעַן אַרוֹים די אינריַכטוגען אָרעַר פּאַז / 
סירוּנגען,, עֶנדערעְן זיַך- פא 
די דְיָאֵל קיש מעטאָרע פֿון די אִירעאַליסטעַן אִיז יע א 
אוּנגען הוֹיעֶר גְרוֹיפֶעֶר שריַט אהעראט לבּי די מאַטעָריאַליַסטען, װעָל- / 
ע, מײַנעַנדיג, אַז די װעַלט מיט אַלסדנג, װאָם סאִין אִין אֵיהַר פֿאַראַן, ‏ / 
אִין פֿאַרטיג געגעבּעַן ֿין ששת ימי בּראשית אָן, האָבעַן בּעטראַכט ר 
געַזעַלשאַפֿטליכֿע עֶרשײַנונגעַן מעטאַפֿוַיַש, אוּן האָנּעַן בּשׁוּם אופֿן 
נשׁ געקעֶנט ריע אַז די אֵינעַנשאַפטעַן פֿון יעֲדעַר זאַך אָרעָה. 
אַיינריכטוּנג אוּן ממילא אוֹיךְ דער װעָרטה פֿוּן זײַ זעַנעָן ניש אַלעַ 
מאָל אט נר אִין פֿעַרשידענע צײַטעַן אוּן פֿעֲרשיִדעֶנע עַרטעָה . 
-- אַנדערע. אוּן | װיַבאַלד אַז די אַרּמיגע בּעַדיִנטנגען, װעַלכּע עֶנדעַרעַן. 
: אוּן זעַנעְן בּמילֹא אַ היסטאָריִשעַ זאַך, האָבּעַן פֿאַר רי מאַז. 
ריָאַליַמטעַן קײַן שׁוּם ראָלע ניט גע האָבּעַן זײַ דאָך שוֹין ניט 
נקענט זוען אִין זײַ די סנּוֹת אָדער בּעַסער, די נעַועצען פֿון הי 
עזעלשאַפֿטליכע עָרֹשִׁי ײַנונגעַן. די געזעַצען פֿון דער היסטאָריע האָ 
:0 די מאַטעריאַליַסטען ניט געזוּכט אִין דעַר היסטאָריע טפֿא, טר 
אוֹיטעַר די היסטאָריץ -- אִין מענשענס נאַטוּר. ל 
די אִידעאַליסטישע אַנשויאונג ; הנם זי אִיז געועַן אוֹיפֿן רי 
טיִגעַן װעַג צוּ געפֿינעַן די אָמתע געזעצעַן, װעלכע רענירען אין 5 
ועַלש זאַֿ פלינען לע האָכּעֶן אָבּעֶר אוֹיךְ װעניג װאָס געקענט. צו. : 
יִעדען שטעלעֶן די געזוּנדטע רעאַליסטישע דענקער שׁוֹין ציליב דעָם - 
א װאָס ז ריז אַנשוֹיאוּנג אִיז פֿעַרבּונדען מיִט אמונה, מיִטן גלוי* ‏ 
בּעַן, אַז סזעַנעַן פֿאַראַן אַזעַלכע גײַסטער, ועַלכֿע מיַר קע משׁ. 
אוּנזערע הישים ניִט משיג זײַן. 6 
אוּם צו בּעַקוּמעֶן אינהנטלכ כּעפֿריעדינענדע אַנשויאונג, | 
האָט מעַן בּעדאַרפֿט מאַכֿען אַ שריִט װײַטעֶר ; דאָס הײַסט, מען האָט . 
בּעֲדאַרפֿט, בּלײַבּעַנדיג טרײַ דער ר יע מעַטאָדע אִינ'ם פֿאָר. ‏ 
שׁעַן. פֿון פֿעַרשיַדענע היסטאָרישע עַרשײַנינגען, אָבּזאָגען זך אִין 
דער אֵיגעַנעֶר צײַט פֿון דעָם אִידעָאַליסטישעַן שטאַנדפינקט, אומ-. 
קעהרעַן זיך צוּ דער אַמאָלינעֶר מאַטעַריאַליסטיִשעַר אַנשויאונג, אוּ 
זוכעָן די סבּוֹת פֿוּן דער עז זעַלשאַפּטלילער עֶנטויִקלוּנג אִיַן ‏ דע 
עֶנטװיִקלוּנג אַלײַן,, אִין דעָר היסטאָרֹיֵגָ גוּפֿאַ, אוֹיךָ א 
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נאַטור:ערשנ ננען. אִין דֹעָר נאַטוּר גגפֿא. מען האָט בּעַדאַרפֿט 
דאַײינינען דעם מאַטעַריַאַליִזם פֿון. 18:טעַן. יאָהר:הונדערט מיט דער 
ואַלעקטישערּ מעַטאָדעַ פֿון די אִידעֲאַליַסטען - אוּן דיִזעָר װיכֿ. 
שינעָר שדיט אִיו געַמאַכט געַװאָרעַן דוּרך קאַרל 
מאַרקס ס, ‏ װעַלכעַר. האָט ‏ צוגעגעבען הל דיאַלעקטיִק אַ מאַ. 
טעהיאַליסטישען פֿנדאַמעַנט אוּן מיִט דוזעֶר אַטעַריאַליסטיש: 
רואַלעַקטיַשעַר מעַטאָרץַ האָט מ. בע אָנגעפֿאַנגען 
יט פֿאָרשען די היִסטאָרישע עַרשײַנוּנגען. מאַרקס האָט 
צ די היסטאָריע בּעטראַכֿט. פֿון. דעם זעֶלבּעֶן. מאַטעריאַליסטישען שטאַנד. 
שונקט, ‏ וי די מאַטעהיאַליסטען. פֿוּן . 18-טען ‏ יאָהר:הונדערט. האָבּען 
- בעטװאַכט הי נאַטוה, זאֶבּער. ניט ‏ מע טאַפֿיָזי ש, װי יעֶנע. מאַטע:- 
וי ריאַלוַסטען, טר דיאַלעַקמיַש, וי די ריס און טוט דַע 
- היס טאר ! שׁעַן - מאַטעריאַליִם אִיז מ אַו געלוּנגען - פֿאָר; 
-- שטּעלעַן ‏ די היסטאָרישע ‏ - עֶנטװיִקלוּנג 0 אַ ריכטיגען ר 
= געשטאַלם. ,, 
3 די אָבּיעֲקטיוץ געַועַצעַן פֿון דֹעַר היסטאָריע. 


4 אִין. פֿאָריגען קאַפּיַטעל האָבּעָן מיִר געֲזעֲהעֶן דעַם אוּנטערשייָה 
צװיַשעַן מאַרק סים אַנשויאוּנג אוֹיף די געשיכטע אוּן צװיִשעַן די אַנ* 
- = שויאוּנגעַן. פֿון זײַנע פֿאָרגעֶנגעַר. ‏ מיִר האָבּעַן געזאָגט, אַז מאַרקס 
אִיז גע א דיָאַל עִקטיִשעַר-מאַטעֲרי אַליסט. אַלס מאַטע? 


= באַליַסט: הָאָט מאַרקס גנ אַז די מײַנּנגען, - בּענריפֿעַן ‏ אוּן 
= אערצײַנונגעֶן װײַ פֿוּן איינציגע מענשען, אַזוֹי. אוֹיך פֿוּן דער נאַנצער 
געזעלשאַפֿט (רי געֲזעֶלשאַפֿ טליכע אִידעאָלאָגיֶע) קענעֶן ‏ בלויז זײַן אַ 
א אַ פּעל יוצא פֿון דער אַחומיִנעֶר סבינֿה,, פֿוּן. די אַרוּמינעַ 
בּעַהיִנטונגעַן. דיזע אַרוּמיגע בּעדיִנגוננען, ועלכֿע זענען די סבּה פֿון די 
אִיבּעַרצײַגוּנגען,, פֿונ'ם בּעװאוּסטזײַן אוּן װעַלכֿע גיִבּעַן ‏ אַ ריפֿטוּנג /דעם 
װײַלען, ‏ קענען אבּעַר ניִט זײַן ‏ ששענדיגע, . אונבּעװעַגליכֿע, - פֿעָרנלי: 
װעַרטע, װי די אַלע מאַטעריאַליסטען האָבּעַן נעמייַנט,, נוּר ה יס טאָ= 
ריִשע, פֿעַרעַנדע רליכֿעַ--אַזֹינע, ועלכע געפֿינען וי אִין אַ 
שמענדיגעַר אוּנאױפֿהערליכעֶר עֶנטװיִקלוּנג. די. אוּרזאַכען פֿוּן דער 
היפּטאָריע, פֿון די פֿערענדערונגען אִין דעַר געזעַלשאַפֿט קענעַן ניט 
זײַן ‏ שטעהענדע נאַטּוּר-געָזעַצען, ‏ ר בעועגליכ געַזעַצען פֿון..דעָה 
געַזעלשאַפֿט טפֿא. די סבּוֹת פֿון ‏ דער עֶנטװיִקלונג מוזען אוֹיךְ 
אַלײַן ן ענטװיִקלען, הוֹקא דוּרף אַזעלֿע פֿערעַנדערליכֿע סות קען 
- װעֶרַעֶן פֿערעַנטפֿעָרט : פֿראַנע, :דאָס פּראָבּלעָם פֿון דער היסטאָ. 
רישׁעֶר עַנשװיקלונג. 
היִזע פֿעסטע. ניִכטערע. אַיבּערצײַנוּנג, װאָס האָט בײַ .מאַרקסן 
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שער אַנשוֹיאונג אִיז געֲוועָן מאַרקס פֿעַרדיַנסט. דער דיאַלע 


אִין מח בּעַקוּמען אַזאַ האַרמאָנ:שע פֿאָרם ם אוּן ה מין 
געֲוועֶן צוזאַמענגעַזעַצט פֿוּן אַזוינע צװײַ ענטגעַגענגעזעצטע 7 
פֿון מאַטעַריַאַליזם אוּן אידעאַליזם, װאָלטעַן נאָך געֲועַן ‏ 
פֿעַראַײיבּינעֶן זײַן נאָמעַן. מאַרקס פֿעַרדיִנסט בּעַשטעֲהט. 
אִין דעָם, װאָס עֶר האָט פֿערשטאַנעַן, װ! צוּ פֿאָר שעֶן, - 
זּכֿעַן, נוּר אִין דעם, װאָס אִיהם אִיז געַלוּנגעַן טאַקץ אויסצוּן 
אויסצוּפֿאָר שען צו געַפֿיַנען די ריכטינץ סכּוֹת פֿון 
היסטאָרישעַר עֵנֿ װײקל ונג. ניִט אִין דעֶר דואַלעַקטיִש-מאַטעֲרי 


מאַטעריָאַליַזם אִיז נוּר געוועָן אַ מעַטאָרע, עֶר האָט נור נעֲדיִנט . 
אַ לאַמטעָרן, אוּם ניִט אַראָכּצוּכּלאָנדזען פֿון ריכטינען װעָג, פֿונם. 
: װיַסענשאַפֿטליכעַן פֿאָרשעַן ; אָבּעַר פֿונ'ם שטעהן אוֹיפֿין װעָנ בי 
ררײַכֿעַן דעם ציִעל אִיז נאָך פֿאַראַן אַ געֲויִפעֶר מהלף. פֿיעלע בל 
6 אִין מיִטען װֹעַג, קעַהרעַן זי צוהיק אָדעֶר פֿאַנגען אָן צוג 
אוֹיף קרוּמע זײַטעַנ-װעַנלעך. דעֶר נאוניַשעַר קאַרל, מאַרקט / 
אָּעַר דיזעַן מהלך זיַעגרײַך דורכנעשפּרײַזט אוּן אִיז גליקליך גע 
אִין פֿון דער היסטאָריע, האָט עַנטדעַקט אִיהרע נַעֲוע 
אוּן אִיהר טרײַבּ-קראַפֿט. אוּן דאָס אִיז די אוּרואַכֿע, 6 קאַרל מאַר, 
נאָמען װעָט אוֹיף אֵיביג לב יט גאָלדעַנע אוֹתיוֹת אוֹיסנעקריצ 
א די לוּחוֹת פֿוּן דער װיַסענשאַפֿט. אַ דאַנק מאַרקס'ס ענטדעקינג אִיז . 
רעגרע געאָרעַן דער דיִקעַר שלייער פֿון דעם געֲהיַיִמניִם - 
א מעָכֿאַניזִם, װאָס בּעַוועֶנט אוּן רעַנורט מיָט דעָר היסטאָריץ. 
מאַ רק סץ, אוּן ניט קײַן אַנדעֲרעֶן בּיָז אִיהס, אִיז געלוּנען טע 
צודכינגעַן. אוּן צוּ געפֿיַנעַן ' דעם פֿעַרבּאָרגענעָם חדר, װאוּ עֶס װעֶרען / 
געֲועֶכּט די פֿעדעם פֿון דעָר היסטאָריע, אוּן ניר דורך אִיהם זענען ‏ 
די היסטאָרישע פֿעַרפּלאָנטעָרטע עֶרשײַנוּנגען געװאָרעֶן אױפעמראָג ' 
טערט, דוּרפֿזכֿטיג אוּן בּעַנרײַפֿליך. 65 
אוֹינּ דאַ רװיָנ'ס נאָמעַן אִיז אוּנשטערפּליך דעֲהבּעָה, י 

אִיהם האָט זיִך אַיינגעֶנעֶבּעֶן צו געַפֿיַנעַן די געזעצעֶן פֿוּן דער עואֶלא- - 
ציאָן אוּן עַנטװיִקלוּנג אִין. דעַם טי הא פֿלאַנצעַן-רײַך, װעָט אוֹךְ " 
מאַרקסים נאָמעַן אַייביג. לעבּען דעריִבּעֶר, װײַל אִיהם האָט זיָך אַייננע- 
געֶבּעֶן צוּ נעַפֿינען די געֲזעצעֶן פוּן דער געזעלשאַּטליכער עֶנטְויִקלוּנג.. : 
דאַרװיַן האָט כַּעַויִֹעֶן, אַז די האַרמאָניץ, הי רעגעלמעסונקײט- 
די צװעַקמעסיגקײַט, די צוּפּאַסונג פֿוּן די אָרג אַנעֶן צוּ די אַרוּמינע בי : 
דיַנגונגען, זעֶנעֶן ניט אַ רעזוּלטאַט פֿוּן געֲויִסע גײַסטעַר, נעטעֲר, ה. 
כֿץ שטעַהעֶן אוֹיסעֶר דער נאַטוּר אוּן רעניְרעַן דאָרטען, נור . 
זײַ זעֶנעֶן אלאס ן. ר לונ שג קרעפֿען: פֿון ‏ תֶר 


א א יל - = :: 


: רעלאט פֿונים נאַטיַרליכֿעַן צוּכֿטװאַהל;דאָם 
אָנ ! אִין דּעַר נאַטוּר אִיז ניִט צוּ פֿערהאַנקען אַ געַװיִסען גע 
ק פן אַגעַװיסען קינסטלער, פֿוּן װעַלכֿעען עַס הענגט אַלעם אָבּ, 
די אַכֿזרדיגע בּלינדע קרעפֿטען פֿון דער נאַטוּר, װעלכֿע פֿעַר- 
טע אָהן רהמנוֹת אַלעָם, װאָס אִיז צוּ זײַ ניִט צוּגעַפּאַסט; 
אֶם די אָרדננג אין דעָר נאַטוּר אִיז ניִט אַ רעזוּלטאַט פֿון אַ גוטען 
נר. פֿון אַ בּלנדעַן מוּז. מאַרקס האָט אוֹיף געֲװיִועֵן, אַז די 
ניּמאָרישע געַשׁעהעַניעַן, די אַלעַ אַײנריטוּנגען אי יעַבּעַן 
עֶן אוֹיך ניִט אַ רעַזוּלט זאָט. יי פבּיעקטיוועַ פֿעַרלאַנגען, װעַלכע 
העָן אוֹיפער די װיַרקליכֿקײַט, טר אַ דעזּלטאַט פֿוּן דעֶר היסטאָ: 
יִשׁעָר נו יט װעָנו דיָגק ײַם, א בא מּיַרעַ געַזעַצעַן: ניט 
! פביעקטיװעַר װילעַן רעַנירט. אִין . לַעֶבּעַן. נוּר רעה דער 
בעקטווער װיַלען װערט רעַגירט דוּרך די אָבּיעֶקטיוע געזעצען, 
הור דעָה היסטאָהישׁעַר נוֹיטװעַנדיגקײַט. 
אֵין װאָס בּעַשטעהעַן דיזץ אבּיעָק 
ריע? װאָט אִיז דאָס- אַזוֹינס די היסטאָר:שע נוטװעַנדינקײַט,, לוֹיט 
װעלכער עָס געשטאַלטעַן זיך די. פֿעַרלאַנגען אוּן שְׁטרעַבּעַן פוּ 
מעַנשעַן ? 
| = יַעַע בּעשעַֿעֲנִם האָט אַ השק צוּ לַעֶבּעַן אוּן צי פֿעַרמעַהרען זיד. 
לעַבּעָן. אוּן. פֿעַרמעַהרען זך קעַן מעָן טר דאן, װען די לעֲבָּנם- 
דיִרפֿניפען זעַנעֵן בּעַפֿריַעדײַנט. דאָס מאַטעריָאָל צוּ בּעַפֿדיִעדיִנעַן די 
ירפֿניסעַן געפֿונט זיַך אִין דער אוֹיסעַרליכֿעַר נאַטוּר. די נאַטוּר 
כּעָנאָתנט זיִך אָבּעַר זעֲהר עניג די בּעַשעַפֿעַניִסען זאָלען ה 
עָם, װאָס זי אִיז נוֹיטוג צוּ דעַר הינה. די בּעַשעַפֿעַניִם מוּן האָ: 
בַּן די ניטינע אָרנאַנען אוּן גליִדער, כּדי צוּ בּעַקוּמעַן פֿוּן דער ' 
צּאשור די נוישיגע נאַהחנג. ינע בּעַשעַפֿעניִסעַן טאַקע, בּײַ וועַמעַן עַם 
זעַנען אַזעַלכֿע אָרנאַנעַן ניט פֿאַראַן אוּן זעַנעַן 7 ניט צוגעַפּאַסט 
' דער נאַטוּר, נעֲהעַן אָהן רהמנוֹת אוּנטעָר אוּן עָם בּלײַבּט 8 
ק ן וכֹֿר. ניט. לעבּעַן קעגען טר בֿלײַבּעַן די, : װעַלכֿע עַם האָכּעַן 
זיַך געקענט עַנמיקלעַן נהאַד אַזעַלכֿע גליִדעַר, װאָס האָבּעַן געַדיִנט פֿאַר 
גאַטורלוכע כּלי-זיין אִין דעם אוּנגלײַכען קאַמפּף יט דעָר נאַטוּר פֿאַרן 
זאַ-זײַן.. צוזאַמעַן מיַט דעָם אִינעַרליכען ּוֹי פֿון יעַהעָר בּעַשעפֿעַנים, 

יא מיִט די נאַטיִרליָכֿע כּלי-זיין װאַקסען אויך, וי מיָר האָבּעַן שין 


לֹ 


גַעַזעָהן, די גײַסטיגע פֿעַהיגקײַטען. די גײַסטיגע קע עֶנעַן אוּנ- 
שהענבּאַר פֿונים מאַטעריעלעָן מה. דער לעַצטעֲר בּעֲדינט די ערשטע. 
אָרנאַנעַן, װעַלכעַ האָבּט מעשוצט אוּן ניט 

יזא 
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ק אָזעֶן די בּליַנדץ רע * נרו 
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מֵעַ כּחוֹת פֿון דעַר ר הב צוּ מאַכֿען 
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דאָס לעֶבּעֶן אויף דער ערד, האָט זיַך אִין פיל פֿון מ אס יאה ? 4 
עַנטװיִקעלט פֿון אַ אֵינפֿאַכע קלײַנצונקע ששיקעל לעַבעֶנדינעֶר פּראָף / 
טאָפּלאַזמאַ די װאוּנדעַרבּאַרץ בריאה, װאָס מעַן חפֿט אָן ,מענשי. 
װפֿיעל פֿערעַנדעַרינגען דאָנּעַן נעֲמוּזט פֿאָרקומעַן אין רנַם לעַבּענהי- - 
געֶן אָרגאַניזם, װײַפֿיעל בּעַשעַפֿעַניִעֶן האָכּעַן נַעֲמיוט אונטערנעהן אין | 
דעָם אוּננלײַכֿעַן קאַמפּף מיִט דער בּײַזעָר נאַשור, אֵיידעֲר עֶס האָט | 
געלּנגען װעמען עֶס אִיז פֿין זי צוּ בּעָקוימעֶן אַזאַ מעַרקװיַרדיג אײַם= ‏ | 
געקינצעלטען אָרנאַניזם, אַזוֹינעץ מײַסטערהאַפֿטע בַּעַחנעֲרעָ נלדעה | 
װעָלכֿע לעבּען צוויִשען זיַד אִין אַ האַרמאָניע, אַזאַ אוױסגעבּילהעטען מח. 
אוּן צוזאַמען מיט דעם אוֹיך. אַזאַ עַנטװיקעלטען גײַסט, װעַלכּען עס 
בּעֲזיצט דעַר מענש: עַררײַכעַנדיג אַזאַ שטיפֿץ נעָהמט אָן די מלחמה- 
צוישען מעֲנשׁ אין די בּלינדץ נאַטור-- אַנאַנץ אַנדעֲתֹעַ פֿאָרם. דֹעַה / 
קאַמפּף אוּם דאַיז ײַן, װועַלכֿעָר העָרט הגם ניִט אויף, טהעט אָכּעֶר שוין | 
אִיצט אַרײַן אִין אַ נײַע עֶפּאָכע, ער פֿאַנגט : געפֿיִהרט צוּ װערען אי | 

אַניאַנדעַר ' שטיינעָד, אוֹיף קַנ'אַנדעַר אוֹפֿן 
אָנששאָט ‏ דעם ליד קאַמפּף, װאָס אִיז אויסגעקימען בי . 
אִיצט בּיחידוֹת צו פֿיִהרעַן מיט דעַר נאַטור, פֿין װעֲלכֹעָה כען האָט =לי . 
נעַקענט ניצול װעַרעֶן הירך אַ ציפֿאַל, אוּן דורך נאַטיָרליכע װאַ 
פֿעַן -- פֿאַננט דער מ עַ נשׁ שׁוין אָן צו קעַמפּפֿען מיַט דער הּילף פֿין 
שכֿל, מיט דער היִלף פֿוין די ג יָסט יָג עַ װאַפֿעַן, װאָס ענעֶן אוֹיסנע=. 
פעַן ציזאַטעַן מיִט דָעָם מעַרקװיָרדינען מאַטעַריעֶלען א 
ין קעַרפּער. דעָר מעֲנשׁ הערט אוֹיף צי. זײַן אַשטילכעל אין די 
דער נאַטוֹר העהען 


הענד 8 דזי-י גרויזאַמער נאטיר ' לאט יי פֿון 
: ויה גי א א אַזאַ שליט- שׂ דאָס לע בי פיז מענשע טעז | הערט שיין 
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אוֹיף צו זײַן אָכּהענניג פֿין א צופֿאַל. קורם כּל נעהמט עָר מענשׁ צו 


היִלף די געזעלשאַפֿטליכֿקײַט, די אַחדוּת, דאָס ‏ פֿעראַיינינען זיך פיט 


אַנדעֶרעַ פֿון זײַן גלײַכֿעַן. אוֹיבּ אַלײַן, בּיהידות, אִיו דער מענש! 
וי אַלעַ ַנדערע בּעשעַפֿעניִטעֶן, צוּ שוואַךְ בּײַציקומעַן אַואַ שט טאַרקען 


זי יו * אי י"ה = 5 *א ערליכֿע 6 וו יפ זי יייס יליי 
פֿורכטעַרליכֿעַן שוֹנא, װי די אױסערליכֿץ נאַטיד, אִיז עֶר ציואמען טיט 


ייא = ר -ך יי "הל יט זי יזיף "- 5 6 5 יוקיל יי יי *א זי *, - 
נאָך מעַנשעַן, מיט אַלגעמײַנע כֹּהוֹת אַזאַ שטאַרקץ מאַכּט, אינטעו 
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יי -=אלן זוה :6 :לב לְיײ ‏ * תי 0 די ,5 יוט ""הג ייא" ייירסיייי מיר ויה 
ל יו אפ ל . נאָט בי : 
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וי *. דעד ייז = = 7 יע *ײי, = 4 י: 55 ד*.. 5 רביי ען =ניס * : 
בּוֹינעַן. די געַזעַלשאַפֿטליכֿקײַט, דאָס צוזאַמעןאַרבײַטען קען אִכּעֶר הא 


רויי *א *ז.. זיאס יי 6ול =" טי יי וי + - לזויייל דרייג 5 : * 1 5 55 
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גוּטצעֶן דיזע אט װאַפֿעַן, װאָס קענעֶן בּעַנוצט װ רען 
אִין קאַמפּף, זעֲנעָן צים גליִק דאָ גרייט אֵין דער נאַטיר נופֿא, אִין 
דעָר נאַטוּר זַעֶנעֶן פֿאַראַ | װאַפֿעַן, געֲװעָהר, דיּרך ועללע זי הער בי 


= אשעי = 


מעַנש הערט אוה צו זײַן געגע. זײַן ? שונא 
ד, קראַפֿטלאָזער אינדיַידוּאוּם, נר אַטײַל פון אַ גרײַסער בע: 
עָר מחנה מיט געֲויִסְע עַרפּאַההונגעַן. אין גיסיֹנוֹת. די װאַפֿען 
צוּם שוץ אוּן צוּם קאַמפּף מיַט דער נאַטוּר דאַרפֿעַן - שׁוֹין ניִם זײַן 
יגעװאַקסעֲנְעַ נלידער צוּם טף, נור גע צײַג, װעַלכע ַנען 
רע אָבּנעַמייִלט אוּן האָנּעָן קײַן. שׁיּם צוזאַמעַנהאַנג ניַט מיט'ן 


6 הי ! קערפּערליכֿע אָרגאַנען. נאַ הץ דער . מַח) שְׁטעַלען - זיף 
מעט אִין זײַער ענטװיִקלונג אָבּ (די עֶנשװיקלונג, אין קװאַנטישעט גע: 
זנליך)- דער גאַנצעַר שװערפּונקט פֿון עַנט ויקלונג װעֶרט אַריִבּעָר: 
(טראָנען אוֹיף. די נײַ:ערװאָרבּעֲנע, אי טליפ געעלשאַפֿטליֿץ. אָר. 
נעַן. דיִזע אָרנאַנען געהעָרעַן ניש צוּ דעם אָד יעֶנעִם יחיד בעזוּנ: 
ה, זײַ געַהעֶרן דער גאַנצעֶר עלשאנט: זײַ געפֿיַנען. זיך. אִין 
שוּת פֿוּן דעָם גאַ נ צעַן געזעלשאַפֿטליכֿען אָרנאַניַום. 
די צונעקומענען קינסטליכע אָרגאַנעַן שפילען אִין דער געזעל. 
זאַפֿט אַזאַ. ראָלע,. װי די נאַטירליכץ, פֿואָלאָנישע אנא 0 אִינם 
ע-ען פֿון ‏ די בּעזנדערע . בעשעפֿעניסען.- די עקזיסטענץ אוּן גורל 
= פֿון דער געזעלשאַפּט פֿאַנגעַן אָן צוּ זײַן אָבּהעַנניג פֿון ריע נײַעַ קיִנסטלי? 
= 5עַ אָרנאַנעַן, פּונקט אַזוֹי, װי דער גורל פֿן יעֶדעֶן. יחיד אִיז אָּהענגג 
פֿוּן ד פיזיַאַלאָג!שע אָרנאַנעַן. אוֹיבּ עָס פֿעֲהלט דער קעַרפּער- 
ליכער צוּזאַמענהאַנג צװיִשען געזעלשאַפֿטליכֿען אָרגאַניזם אוּן דיזע נײַע 
קינסטליכע אֶהַנאַנעֶן,. אִיז אֶבַּעֲר. דערפֿאַר פֿאַראַן די גרויִסע. שייכּוֹת, 
די גהויפע אָבּהענגינקײַט אִין ג ײַסטיגעַן פרט. אוֹיבּ דער גײַסט, 
!די מטוכישע טעַטיגקײט,. די נשמה פון אַלע בּעשעַפֿעַניִעְן אִיד עַנג 
פֿעַרבּוּנדעֶן. מוט דער פֿאָרם פֿון זײַער קעַרפּעַרליכען געֲבּוֹי,. מיט דער 
פֿעַרנאַנדעַר אש פֿון :די -אָרגאַנען,. מיַט. אֵיין. װאָרט, ‏ מִיָט 
= אמט דער מ אט ע ריע, אִיז אוֹיךְ די געזעָלשאַפֿטליכֿעַנ 
= = ניט װעניגער ער וּנדען מיט. דעם מ אַטעַ ריַעלעַן שִׁטאַנד פֿון דעַר 
ול ר שפנ סע טינקײַט פֿוּ ו 
שאַפֿט, דער בעװאוסמזײַן, די אִיבֿעַרציגוננען דער 
= װיָלעֶן גץ שטאַלטען אוּן פּאַסען זיִך צו צוּ די מאַטעֲרי: 
על אָרגאַגעַן- צוּ די;געצײַנ,. אִיגסטבוּ 
| דן אוֹפֿנים. מיט װעַלכֿע די געועַלשאַפֿט פֿיִהרט דעם 
2 קאַמפף פֿ אַר 'ן דאַ-זײַן. אַלע גײַסטינע ערשײַנונגען פֿון דער ג; 
- זעלשאַפֿט. זעַנעֶן . אאָבּשפּינלונג, אַ רעזולטאַט פֿון. די. קינסטליכע אֶר: 
--גאַנען. אוּן ממילא מוועַן די. פֿערשיַדענע. איינרײכטונגען,. אִין. װעלכע 
י דער גײַסט, ‏ דער. װיַלען. אוּן וועלכע דריקען אִוֹים 
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| = די נשמה פֿוּן הי על זײַן ויא צנקפאסט צו רײַע 
= לע אָרנאַנעַן. זי : 
=נצי בּעציִכעֶנעֶן מיַר דיזץ קיִנסטליכֿע אָרנאַנען, אוּנטער װעָלכע ‏ מע 
| = פֿעַרשטעהט: די געצײַג, װאַפֿעַן, די פֿאָרם פֿוּן צוזאַמעַן-אַרבּײַטע 
| = --מיט'ן נאָמעַן : ,פּראָדוּקטיוע קרעפֿטען"--קומען מיַר צים כּלל: , שיק 
+ די מאַ טעַריַעַלע פּראָדוּקטיַועַ קרעַפֿטעַן בּעַשטיִמעַן / 
. - אַלֹעַ מאָל די פֿאָרם פֿוּן פֿערשיַדעַנע פּאָליְטיִשְע אנ -/ 
שטאַלטעַן אוּן אַײנריַכטוּנגעַן, װעֲלכֿץַ זעַנעַן גיִט. 
אַנדעָרס, װי א פֿוּן עַוַלטאָסטם - 


דיזע פֿאָרמע יי קענען ור דאַן האָבּען אַװעָרטה, ווע זײַ זצנען. צונע א 
פּאַסט צוּ די פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטען, דורך װעלכע זײַ זענעַן אַרֹיס- 6 
געַחּפֿעָן געװאָרעַן. דער פנּיעַקטיועֶר װיַלען אוּן אִיבּעֶרצײַטנג קען - 

ניִט געהן ג עֶנעֶן דיִע אָבּיעֶקטיוע, מאַטעריעלע בעֲדינטננען. הע 
אָבּיעֲקטיָווע בַּעֲדיִננוּננעֶן בּעַשאַפֿעַן די סביבֿה, װאוּ דער מענש אַט= ‏ 
העַמט, לַעֲנּט אוּן בּעֲקוּמט זײַנע אַינדריקע, זײַ ליועָרן דעם פסי= / 
כּישעַן אַפּאַראַט מאַטעֲריאַל אוּן שטאָף צוּ בּעֲאַרבּײַטעַן אוּן עַם אִיד - 
זעַלכּסטפֿערשטענדליך, אַז אויך די פֿאַרטיגע פּראָדוּקטען -- די מידוֹת, -/ 
מײַנוּננעָן,, אִיצּעַרצײַטנגען אוּן שטרעכּוננען מוען טראָנען אוֹיף ױף / 
דעָם זיגעַל פֿון דער סבֿיבֿה. דיזע סבֿיכֹֿה אִיז אָבּעָר ניִט אַ רעזױלטאַט פֿוּן / 
מעַנשעַנס סיבּיעַקטיועַן װיַלען, װי די מאַטעַריאַליסטען האָכּען גע= / 
מײיַנט, אוֹיךְ ניִט אַ רעזוּלטאַט פֿון מעַנשעֲנם נאַטוּר, װי די היִסטאָרי= ‏ / 


קע הע געַהאַלטען ‏ די א ר ט בּעַשאַפֿעָן נאָר הורך הי / 


יט קאַסטן! פֿאַר'ן א צ יב דער מעֲנשׁ האָט די מדה פון?: 
| = רחמנוֹת, אִיז דאָס ניט דערינּעָר, װײַל עֶר אִיז אַ צלם' אֶלֹהים, אַ טײַל ‏ -. 
פֿן דער געטליכֿקײַט, ניר װײַל דיִזע מדה אִיז דעָם מענשען געועָן נים= | 
װעֶנדיג, װײַל אָדן דיִזע מדה װאָלטעַן די פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטען גע" | 
בּליִּעֶן אָהן אַ שׁום טטצען אִינים קאַמפּף מיט דער |נאַטוּר, װאַן די 1 
פּראָדוקטיװוע קרעפּטען פֿאָדעָהעַן, דאָס מענשען זאָלען אַרכּײַטעַן = 
זאַמעַן, אוֹיסהעַלפֿעַן דעָם צװײיַטעַן אִין אַ נוֹיט, כּדי יעֲנעֶר זאָל אוֹיך 

מ יַר אוֹיסהעַלפֿעַן, ועֶן אִיך װעָל זיך נויטינען, -- עֶנטװיִקעֶלט זיִך טיט 
דעָר צײַט די מרה פֿוּן רחמנוֹת, װאָס קעֶן זײַן מעָהר אֶדעֶר װענעע / 
עַנטװיִקעֶלט ; דאָס װעָנדעָט זיך שוֹין אָן די נאַטירליכֿץ אֵיֹעֲנ- ‏ / 
שאַפֿטען פֿון יעֶדעַן יחיד, פֿוּן אִינדיויָרוּאוּם. זעֲנעַן אָכֹּעֶר די פּראָ- / 
דוּקשיװע קרעפֿטעַן אַזוֹינעַ, דאָס אֵיין מעֲנשׁ דאַרף ניט אָנשען צי / 

דער הילף פֿוּן צװויַטעַן, מעַן דאַרף ניִט אַרבּײַטעַן ציזאַמען, יעֶרערעֶר 3 


2 


- קצו בַּשׁטעֵהן זײַן א פֿאַרר זיך, אָדֹעַר נאָך בעֲעָר, זאָלעך - 
- אָט דיזע פֿראָזוקטוע קרעַפֿטען פֿאָדערעַן אָכּגעזוּנדערטקײַט, אוּנְטעַר: 


דריקונג -- דאַן אִיז אוֹיס רחמנוֹת אוּן מעַנשעַן- ליעב ! אוּן ניִט בּלוֹיז - 
- מדוֹת, ר אוֹיךְ מנהגים, געֲועֶצעַן, פּאָליִטיִשע אײינרֿשענטז ן - אַלעס 


אִיז פֿעַרבּונדעַן מיִט די אוֹפֿנים, אוֹיף ועלכע עֶס װערט געפֿיָהרט דער 
קאַמפּף פֿאַר'ן דאַיזײַן. 

3 די מיִטלען או ן די אוֹפֿנים פֿוּן דֹעֶר פּראָרוּק ציַאָן, 
די פּראָדוּקט:װע קרעפֿטען בּײַטעַן זיַך אֶּעַר, געַפֿ 


 -‏ געַן זיַך אִין אַ שטעֲנדיִגעֵר עַנשֿװיקלגנג אוּן ממילא 
מּוזען זיַך טיט אַגעֲװיְסעֶר יי יי שאר יי 
2 אוין די א עַזוּלט טאַטעֶן דײּ ינע 


- - געֲזעָל שאַפֿטליכֿץ טיט ןא ינגסטיַטוּטעַן 


אוּן אַײנריָכֿטוּנגעַן-מיִט אַיין װאָרט דינאַנצץ פֿאָרם, 
- אין װעַלכֿעָר די געזעַלשאַפֿט אִיז אָנגעַקלײַד 


וֹאוּ עָם ליַנט דער סוֹד פֿון דער געזעַלשאַפֿטליכעַר ע 
מאַרקס'ן ! ,די מאַטעֲריַעֲלעַ פּראָדוּקטיַװע קע 
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ינש אַנדעֶרעַ זאַכעַן, זעָנעָן די אָבִּיעֲקטיְװע בּעַדיִנגונגען, 
- דוּרך װעלפֿע עֶס װעֲרעָן אַו וי פֿעַרשידץ: 
! גע היסטאָרישע פֿאָרמען אִין געַועַלשאַפֿטליַכען לע: 
! כּעַן. אוֹיבּ בּײַ פֿערשיַדענע פֿעַלקער זענען פֿאַראַן פֿעַרשיַדענע מנהנים, 


1 
מעַן זענצז בײַ זי פֿער= 


אִין דעַרפֿוּן אַ ראיה, אַז די פּראָדוּקטיָע קרע עֶנעֶן 
שׁיִדעַן. די פּראָדוּקטיוע קרעפֿטעַן פֿון אֵיין פֿאָלק ה רוּפען אַרוֹיס דוֹקא 


{ = אַזוֹינעַ מנהגים אוּן די פּראָדוּקטיװוע קר עִפֿטעַן בּײַם צװײַטען פֿאָלק 


דוֹקא אַ נדעֶרֹעָ. אוֹיבּ די פֿעַרשידעַנע געזעצען און פּאָליַטישע פֿאָר: 
מען עֶנדעֶרעֶן זיִך, האָבּעַן זיִך מסתּמא אוֹיך געעַנדערט די פראָהוקפוווע 
קרעפֿטעַן. װועַן די פּראָדוקטיָוע קרעפֿטען װאָלטען בּלײַבּעַן - אויף 
אֵיין אָרט, פֿעָרגליְוערט, װאָלט אוֹיךּ זײַן אוּנמעגליך אַ עַנטװיִקלונג, אַ 
בּעֲוועַטנג, אַ היסטאָריע. די היַפטאָרישעַ עַנטװיִקלינג אִיז בּלויו אַ רע? 
זילטאַט פֿון ‏ דער עֶנטװיקלוּנג פֿון די מאַטעריִעַלע פּראָדוּקטיוע 
קרעפֿטען. 

װעָן אִין דער געשיכטע זעַהעֶן מיַר פֿריִהעַר אַ קאָמוּניסטישע 


| אָרדנונג,. שפּעטעַר די שקלאַפֿעַרײַ, נאָך שפּעטעַר אַ פֿעאָדאַליסשיִשע 


אָרדטנג, אִיז דאָס דעֲריבּעֲר, װײַל די פּראָדוּקטיִװע קרעפֿטען האָבּען 


- פּריָהער געֲמוּזט האָנּעָן פֿאַר זיַעֲר עַנטװיִקלונג קהל'שע קאָמוניסטישע 


אַיינעָנטוּם, שפּעַטער האָבּעָן די אַייגעַנעַ פּראָדוּקטיװוע קרעפּטען, װאָס 
- האָכּעַן זִך שוין געעֶנדערט אוּן געװאָרעֶן אַנדערע, ור געָקענט האָי 


יק 


בּעָן אַקװם. כײַ די יי אויף ה ש 
2 פֿנאָדאליסטישע אָרדטינג האָט אוֹיךְּ נור געט אר געמ ט' 
| וע דן פּראָדוקט;װוע קרעפֿטען, װאָס האָבּעַן. געריִענט אַלֶם. 
יל פֿאַר דן שקלאַפֿעַרײַ,, זעַנעַן כּטל געװאָרען ‏ אוּן. זיַך פֿערבּיטעַן 
!= אַנדעֶרע, װאָס האָבּעָן פֿאַר זײַער עֶנטיקלונג געֶפֿאָדעָרט עי -; 
אָדאַלע בּעַציְהוּננעְן *). 36 
{ = אַז די פֿרײַע אִידעָאַלעַ רוֹימיִשעַ. העפּובּליק. אִיז ֿעַרבּשען גע-/ : 
אי אִין אַזאַ. מיאיסע זעַלכּסטהערש; ננדע דעספּאָטיע, - זעַנעַן אין- 50 
- דעָם געֶוועֶן שולדיג ניִט די מיָדוֹת, די כֿאַראַקטעַרען, די ר פֿון. 5 
| די העֶרשעֲר, טר, פֿעַרקעהרט, די מידוֹת אוּן פֿעָרלאַנגעַן פֿון די { הער 
שער, די אוֹיך פֿון אַלע רוימיִשע בּיַרגעֶר, זעֶנען געװאָרען דעספּאָטישע. 
ר -אָנשמאָט די פֿריִהעַרדיַנע דעַמאָקראַטישע, װײַל די פּראָדוּקטיװץ . 
- קרעַפֿטעַן זַעֶנעֶן געַװאָרעַן אַנדעָרע, אין דוע אִינמעַתעטען פין - 2 
2 די. פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטען, װעַלכֿע האָנּעַן פֿריהעֶר עֶנטװיִקעלט אִין . יל 
= די מות פֿון די בּיִרנער אַזעָללע הויכֿץ העמאַקראַמישע אִיכּערצײַטגען+ - 


"א 


אד 


ש | האָנּעֶן עו עֶר, װעֲרעֲגד: יָג אַנדעָרעַ, עַנטװיִקעלט אִין די קעֲפּ 
= - פֿוּן די אֵיינעֶנעַ רוֹימעָר מאָנאַרכֿיַסטישע, אַכּסאָליו: יְִטיִשׁעְ אִיבּעָר". 
6 צײַננגעַן. 2 


: אוֹיכבּ די פֿראַנצוזישע דעספּאָטיע אִיז דורך די רעװאָליציע פַֿה-. 
= װאַנדעַלט געַװאָרעֶן. אִין אַ כּוּרזשאַזע רעפּיבּליַק,, אִיז דאָס נוט אַ דאַנק. 
די פֿיִהרעֲר, וועלכֿע האָבּעַן. פֿערשפּרײַט א געפּרעַדיִנט פֿרײַע, רע 
פּױבליִקאַני:שע - אִיבּעַרצײַננגעַן - נור,. װײַל.-די פּראָרוקטיָהע קרעפֿטען. : 
זעַנעָן אױסנעװאַקפען, זענען פון פֿעאַדאַליכט:שע געװאָרעַן - טּרושוּ= ‏ 
אַזע,. פֿאַר װעלכֿע די פֿעַאָדאַ א אָרדנינג אִיז געװאָרען צו עַנְג אוּן האָפן,., 
זי שׁוין. ניִט געקענט האַלטעַן. אוּן דאָס אִיז די אורזאַכֿץ, װאָס א 
די קלאַכ סען, װעלכֿע עַ האָבּעַן געַלעבּט א די נײַע פּראָדוּקטיָװע קועַפֿײ . בי 5 
טעַן,.האָט זיִך. עַנטװיקעֶלְט אַ פּראָטעסט געַגען. דער אַלמעָר אָררענג;. ; = 
אִין. ריִע קלאַסען האָבּעַן א |אַזא גיּטעֶן בּאָדעָן די תה ‏ 
ציַאָנעַ פֿונקען, װעלכֿע האָבּעַן מיט אַזאַ עֶנעֲריעַ פֿעַרבּרעַנט די אַלשע - 

היּרַבֹֿה. בּײַ יעֶנע קלאַסעַן טאַקע, ועַלכע האָבּעַן געַצוֹינעְן זיַער הנה . 


: (זיַסטעֲניץ פֿוּן די : אַלטע פר אָדוּקטיִװוע קר/ פֿטען האָבּעֶן די הי 


ר" 
נט 
-= 


') װי אי די פּראָדיקטיוץ קרעֶפְטעֶן האָבּעָן אִין די עֶושטץ צײַשעָן = 
געָפֿאָדעֶָרט דוֹלֵא קהל'שץ אַינ{נטהום, שְׁפַּעֲמעָר ‏ פּריָוֹ /מײאַײנעֲנטֿהים, נאָף / 
שִׁפִּעֶטעָר אַנדעָרע פֿאָרמען פֿין פֿאַנאנרעָרמילוֹנג -- זְעָה. טײַן ארטיקעָל; 52 5 : 
עֶצעַן. אִין -דְעָר נאַטור-אוּן אִין דְעֶר געָזעָלשאַפֿט? אָוְן. ,צײַט:;צסט" 0 26.. 6 
א 6 3 


 -‏ צואָנערע אִידעַען' פֿוּן - די פֿרײַהײַטפ:ײַסטעַר געפֿונ; 
: אָבקלאַנג, נור אַ װיִדערשטאַנד. : 

אוֹיבּ די מיט א יע אַיינגעשלאָטעַנע צעכען, 
-בעַן ניט געַלאָזען דעַם מענשען : פֿרײַ. בּעֲוענעְן, זענען בטל גע- 
- װאָרעָן אוּן אוֹיף ער ר טא האָט זיִך אִם ענדע פֿון 18-טען און 
אֵין, אָנפֿאַנג פֿון פֿאָרינעַן יאָהר-הנרערט עַנטװיִקעֶלט: די פּאָליִטיִק. פון 
פֿרײען פֿעֲרקעהר און פֿרײַעַר קאָנקוּרעַנץ, אִיז דאָס דעַריִבעֲר, װײַל:די 
פֿהַהעַרדיגע ‏ שׁוו אַ-אױיסגעבּילדעטע און עניג עֶנטװיִקעלטע ק לײַן- 
י אינזױפּטריעַלע. פּראָדיקטידע = וי די קלײַנע װעַרקשמאַטעַן 
אוּן מאַטפֿאַקטורען) װעַלכע דאָבּען זיַד גענוֹישינט אִין אַ משניח, אִין 
אנּנשעָרשטיצוּנג אוּם צוּ קעַנען שטעהן אוֹיף. די פֿיִם, זעַנעַן אוֹיסנע- 
זאַקסען אִין ג רז יס-אִינד וסטריע עַ פּראָהיקטוװע. קרעפֿמען, װעַלכע 
פֿעָרטראָנען ניִט אוֹיף זיִך קײַן רעַניִרוּנגס-משניהים, קײַן פֿערשידענע 
= בּענרעֶנצוּנגעַן. ‏ אַ גרױס-אינדוּסטריעלעַר מוּו זיַך קע גע 8 דײַ. קעהרען 
{ - און ריהרען, עֶר קען טר אַטהעָמעַן אוּן לעֶבּעַן אִין אַזוֹינץ. לענדער, 
= זא עָם עַקויִסטַיִהעַן פֿר יַץַ בּעציהוּננעַן. די פֿריַהעַרדינע. צעכן, 
דע כעפענקָט דָן" ונ א האָבּעֶן געֲמוּז טל 


טע + = * זי = ,א = *+ = א א יי א 
רע סען 8 דידי יניע פּראָדוּקטיַװעַ 


אוּן אַזֹי זענען -אִין אַלע מדוֹת, אִיבּעַרצײַננגען,. געַזעצעַן אוּן 
= פֿאָליטישע פֿאָרמעַן ‏ בּלויז - שילדיג די פּראָדיקטיווע קרעפֿטען. זי 
= - אן חקא זי זעַנען די אורזאַכען פֿון. דער געַזעלשאַפֿטליכעָה. 
= עַנטװיִקלוּנג. 

8 יי מאַטעַריאַליסט:שע אַנשיאונג אוֹיף די היסטאָריע -- זאָנט 
 |‏ עָנבע לס אִין ,אַנטיַדװרינג" -- נעָהט אַרֹיס פֿנן דער פֿאָראויַסוע= 
צונג, אַז די פּראָדוּקציאָן אוּן - צוזאַמען מיִט דער פּראָרוּקציָאָן דעה 
- שיש פֿון די געַשאַפֿעַנע פּראָדוּקטעַן -- אִיז דער יכוֹד פֿוּן יעִהעֶר. נע= 
: זעַלשאַפֿטליכעַר ר אָרדנונג, אַז אִין יעֶדֹעֶר געַזעלשאַפֿט, װאָס טרעט היִם= 
- = מאָרישׁ אַדוֹיס, אִיז די פֿאַנאַנדערשײַנוּנג ‏ פֿון די פּראָדוּקטען אוּן 


די כאַציאַלע פֿאָנ; נדערנלידערינ; אלית קלאַפען יביזום + + =א 


,ן /י =,.ן 4 21 : =אן יט אסט פוז +,; 


א אופֿנים, װיאוי די פּראָדוּקטעַן װעֶרעֶן געשאַפֿעַן און אוֹיף. װאָס 


שטייגעו עשאַפענע פּראָדוּקטעַן װעָרען אויסגעטוישט צו 
שען די מענשען ז דעֲריִבּעֶר דאַרף מען די עֶרשטע געירזאַכֿען פֿון פֿער= 
7 : שידענע פֿערענדעדינגען אִין דער געזעלשאַפֿט אוּן פּאֲלי יִטיִשׁע איבּעַר? 
: קֶעַהרעַניִמען זוכען ניִט אִין די סמהות פֿין מענשען, ניִם אִין די נעַ= 
פֿיִהלען פֿין אָמת אוּן יושר, טר אִין די פֿערעַנדערונגען פֿון די. פּהאַ= 
6 - דוּקטיוע קרע 8ֿטען, אִין די אופֿניִם פֿון טויַש; די: סבה כּ5 הסבּות 


וועלכֿע האָ 


: - גרײַפֿעַן אוּן צים שכֿל קומעַן, אַז די הערשענדעַ געַזעַלשאַפֿטליכֿע אַייג- - 


היכטונגען זעַנעֶן ניט נום אוּן ניט עָהרליךְ, אַו דאָס, װאָם פֿריִהעָר / 


: עַקאָג נאָוץ פֿון עֶרען דוֹר. דאָס עַרואַכטע בּעַװואיסטזײַן, תמר / 8 


ר 


הערריַגע גל -- אַ אוננליק -- דאָס אַלעס אִיז אַ סימן, אַז די פֿעָה - 


- עַנדעהוּנגעַן אִין די אוֹפֿנים פֿוּן - פּראָדוּקציאָן אוּן טוֹיש זענען פֿאָר 
- = נעקוּמען ניט בעַמעַרקטערהײיר אוּן אַז די נײַץ אוֹפֿנים ענטשפּהעכען 
4 שׁוֹין. ניט דער אַלטעֶר געועֲלשׁ זאַפֿטליַכעָר אָרדנוּנג, האָס אִיז געַועֶן 
5 |צונעשניְטעֶן. אוּן צונעַפּאַסט לוט דער מאָס פֿוּן די אַלטע עַקאָנאָ= 
-מישע. בּעדיַנטינגען". 
3 ;ָאִיךְ האָבּ זיִך אִיבּעֲהצײַנט - זאָגט מאַרקס --אַוֹ די שײַכֿוּת 


, האָט. מען געַהאַלשען פֿאַר קלוּג אִיז אִיצשעֶר געֲהאָרען נאַרעָשׁ, פֿרי- 


- = אוּן. די פֿאָרמען פֿון מלוּכה-לענּען, עֶרקלעָהרעֶן זיך ניט מיט זייעֶר 
- = אֵייגעֶנעֶר נאַטוּר, 0 מיט דער א פֿוּן דעם כּלומרשטידיַנען 
מענשליכֿעַן נײַסט, נוּר זײַ זענעֶן אַיינגעװאָרצעלט אִין ד!ן מאַמעַ- 
ר יַעַלֹעַ לעֲנּעַנס-בּעַציְהוּנגעַן (פּראָדוּקשיװוע קרעפֿטען)". 

דיִזע ‏ גרויסע עֶנדעַקוּנג. פֿון היסטאָרישעַן. מאַטעריאַליִזם, װעָל- 
- = כעַ בּעַװײַזט אוּנז, אַז די אוּרזאַכֿעַן פֿון דער געזעַלשאַמליכער עַנט- 
!= װײַקלונג,. די טרײַבקראַפֿט = עֶר היסטאָריע זעַנעֶן די מאַטעריעַלע 
! פּראָדוּקטיװע קרעפֿטען, װאָס װעַרעֶן עַנטויִקעֶלט בּײַ דער געַזעלשאַפֿט 
= אֵינִים. קאַמפּף פֿאַר'ן דאַ? -זײַן,--דיזע גרוֹיסץ עֶנטדעקוּנג פֿון קאַהל 
- = מאַרקם האָט געשאַפֿעֶן אַ נײַע מעטאָדץ, אוּן אַ נײַע מאָס, װי. אוֹים- 
- = צוּמעַסטעַן. פֿעַרשיַדעֲנע געזעלשאַפֿטליכע ערשײַטנען אָנװעֶנדעֲנדיג 
די מעַטאָרע פֿון היסטאָר:שעַן מאַטעַריאַליַזם קען. מען אַלע מאָל אָבּ: 
שאַצעַן דעָם װעֲרטה פֿוּן אַ געװיִטעֶר עֶרשײַטנג. יעֶדעַ עָרשײַנוּנג, געשע- 
העֲניִם, פּאַיהונג, יעֶרעָ מדה, יעֶדעָר מנהג, יעֶדעָס געֲעֵץ, בּעֲוענוּנג 
אוּן ‏ פּאָליִטיִשׁעַ פֿאָרם קען זײַן פּראָנרעֲסיוו אוּן רעאַקציאָנעַר, פֿאָר- 
שריטליך אָדעֶר היִנטערשטעליג, טיט אָדעֶר שׁלעֲפֿט, נאָרמאַל אוּן אונ- 
נאָרמאַל -- דאָס װעֲנדעָט זיך אוֹיף װיִפֿיַעל זײַ זעַנעַן צוגעשניטען 


אוּן אָנגעפּאַסט צוּ די פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטען, װעָלכֿע העַרשׁעַן אִין. 


דֹעָר געזעַלשאַפֿט. 
אוּם צוּ פֿעַרהיִטעַן פֿוּן אַטעוֹת מוּזעַן מיֶר בּעֲמעֶרקעֶן, אַז דער 
היִסשאָדישעַר מאַטעַריָאַליִום, לכ בּעֲהוֹיפּטעָט אַ געװיִסע נויטװעֲג- 


דינקײַט אִין דער געַשיִכֹטעַ, װעָלכעַ לעֲהרט, אַז די היסטאָריע בּעֲועֶגט 


4 לוֹיט אָבּיעֶקטיָווע יע לוט די י פֿאָדעַרוּנגעַן עֶן פֿון די מאַטעֲרי: 


עֶלעָ אוּנלעבּעַנדינעַ פּראָרוקטיוע קרעפֿטען, מײַנט דעֲרמיט ניט צוּ 


צװיִשען ‏ מעָנשׁעַן,. אױפֿנעשטעלטע לוֹיט די עַקזיסטירעֶנדע געַועצען + 
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זאָנעַן, אַז דעָר מעַנש מיִט זײַן גײַסט האָט אִין. דעַר געשיכטע קײַן- 


יִשׁוּם װעַרדע ניִט, אַז עֶר אִיז מעֲהֶר ניִט, װיַ אַנוֹלם, אַ געצײַג בּײַ 
די פּהאָדוּקטיָװוע קרעפֿטען. אַדרבּה, פֿון אַלעס, װאָס מיָר האָבּעַן געזאָנט 
אִיז צוּ. דריַנגעַן, אַז דער װיַלען, די אִיבּעָרצײַטונגעֶן, דעַר בּעוואוּסט= 


זײַן -- אִיּעֲרהוֹיפּט די גײַסטיגע אַינעַנשאַפֿטעַן פֿון מעַנשען נעהמען . 


אַנהיטען אַנטהײַל אִין אַלץָ ג יי געַשעַהעניִסען. אוּן אַיינ= 
ריכטונגען. די לעצטע זענעַן מעֲהר ניט װיַ אַ פֿערקערפּערונג פֿון מענ: 
= גײַסט. קײן געזעלשאַפֿטליכע עֶרֵיי גניִס קעַן ניִט פֿאָרקוּמעַן 
| דעָם אַנטהײַל פֿוּן מעַנשעַנס בּעװאוּסטזײַן אוּן אִיבּעָרינעַ נײַסטי: 
6 פֿעהינק. יע דער היסטאָריִשעַר מא ַטעריאַליום, ועַלכֿעַר לײַקעַנט 
אָבּ די עַקזיִסטענץ פֿוּן נײַסטער אוֹיף יעֶנעֶר װעַלט, װעלכֿער גלויכט 
יש אִין אִיבּֿעַרנאַטיַרליכע כֹּהוֹת, װאָס מען זעָהט ניִט בּהוּש, לײַקענט 


זי אי 


געַװיָס ניִט אָבּ די ראָלע פֿוּן דעם גײַסט, װאָס ענטשטעהט צוּליעבּ דעַם . 


מאַטעריע ִלעֶן פאַלאָניש נן געֲבּוֹי פֿון קעַרפּעַר. דעַר היַסטאָריַשעַר 
לוט ערקלעז הרט בל פֿאַר װאָס דער נײַסט אַרבּײַט דוֹקא 
אַזוֹי אוּן ניָט אַנדעָרש? פֿאַר װאָס געהט עֶר אִין דיִזעַר 
ריַפֿטוּנג אוּן ניִם אֵין קײַן אַנדעֲרעַר ריַכטוננ? דיוע מע= 
אָריָע בּעװײַזט נאָר אוֹיף יעֶנע מאַטעריעלע גשמיות'דינע, געַועַל- 
שאַפֿטליַכֿץ אָרגאַנעַן, װעַלכע רופֿען אַרוֹיס אוּן גיִבּען אַ ריֿ- 

וונג דעָם נעָועַל שאַפֿטליכֿעַן נײַסט, װאָס אִיז 3 סך=הכּל פֿוּן 


אַלע איינצינע גײַסטעָר, װעלכֿע זעַנעֶן פֿון זײיער זי 0 נוֹיך פֿערבּוּנד עִן : 


מיט אַ מאַטעריִעַלעַן ממשוֹת'דינעַן אָרנאַן. 
עֶס אִיז א אוּן ‏ דורך פֿאַלש די פֿעַרשפּרײַטע מײַנונג,. אַז 
מאַרקס לײַקעַנט אָבּ די װיַרקוּנג פֿון נײַסט, פֿון דער פּסיכֿאָלאָניע אִין 
דער אע דער פֿאָרװאוּרף אִיז אַזוֹי מאלע, װיַ עֶס װאָלט זײַן 
פֿאַלש דער פֿאָרוואוּרף דאַ רװ יִנעַן אוּן זײַנע תּלמידים, די *י 
מישע מאַטעַריאַליִסטען, אַז זייַ לײַקענעַן אָבּ די נשמה בּײַים אי 
ציּגעַן מעַנשעַן. די פֿראַנע אִיז אִיבּערהוֹיפּט ניִט, אוֹיבּ עִם הַרקען 
די גײַסטינע איינענשאַפֿטעַן, אוֹיבּ עֶס שפּילען אַ ראָלע אִין דער גע- 
שיִפֿטעַ די גײַסטיגע פַהינקײַמען אָדעֶר ניִט: דאָס קען אִיבּעֶרהוֹיפּט 
ניט געלײקענט ועַרעַן. די פֿראַנע אִיז נוּר אִיבּער די אוּרזאַכֿען 
פֿון דיַזע גײַסטיַגע ערשײַנגּנגען, פֿאַר װאָס נעה ומען דיי אָן אַ זאַ פֿאָר ם 
אוּן ניט קײַן אַנדערע? פֿאַר. װאָס זענען זײַ הײַנט אַ זוֹינע אוּן מאָר- 
געֶן אַנדעָרע ? אוּן אַזוֹי. טוט, װי דעָר מאָניסטיִשעַר-מאַטעריאַליסט 
צּעהוֹיפּטעָט, אַז די פּסיכּאָלאָגיע פֿוּן אינדיויִדוּאוּם, פֿון סובּיעקט אִיז 
ניִט אַ זעלבּסטשטענדינע אוּנאָכּהעַנגינע א װעלכע האָט אֵיהה 


- אַײגעַנע. טבע, אִיהרע אֵינעֶנע געַזעַצעֶן, נור אַז זי, די מסיכאָלאָניע, 


: 


; 7 6 אָבּהענניג. אִין אָנ ן פֿון יעֶנעַ אל אוּן א 
? כּערעניָהען מיט דער מאַטעריע, -- עֶרקלעָהיט אִוֹיךְּ דער היסטא 


אָבּהענגיג פֿון די אַרומיגע אט בּעֲדיַנגוּננעַן, װי צום. בּײַ. 
- שפּיֶל פֿין קלימאַט,. בּאָדען,. לאַנע אוּן אַזוֹי װײַטער. זײַ לעגען אוֹיף : 
זײיַער שמעַמפּעַל אוּן גיִבּעֶן אַ ריכטונג דער א 4 פֿון אֵיינצינען, ‏ - 
גען זענעַן דאָך שט עָנ דיָגעַ--אַלע מאָל (מיִט קלײַנע ע אוסנאַהמעף - 


-טאָר יֵעַ, פֿון דער עַנטװיקל וּנג, פֿון דעָם אַנדעַרש:װעַרעֶן! עַם / 
| אִיז זעַלסטפֿעָרשטענדליך, אַז אַזוֹינע קענען שוֹין ניט זײַן די יט : : 


ירצוֹן,. האָס הנש טליכע שטרעבּעָן, ח זוי בּאַלה. אַז דעֶס. האָט זין יי 


מאַטעַריאַליסט, אַד די געזעלשאַפֿטליכֿע אִיחעאָלאָניֶע. די נשמה . 8 
- דער געזעלשאַפֿט אִיז פֿעַרבּונדען טיש די. מאַטעָריַעלע מסאהיקטיז 6 
- קתעפֿטען אוּן אַז ידע פֿעַרענדעהינג אִין די לעצטע פֿעַראוּרזאַכֿט אוֹיף - 6 
אַפֿעֲרענרעֲהינג אִין דעָר גײַסטיגעַר טעטינקײַט פֿוּן דער געַזעלשאַפט. 0 
{ =+ אָמת טאַקע דער מעַנשליכֿער גײַסט אוּן זײַן טעַשינקײַט אִיז אוֹיך 


א 


וי דער אִידעאָלאָגיע פֿון דעָר געזעַלשאַפֿט. דיעַ נאַטיָרליכע כּעריננונ- ‏ / 


דיזעַלבּיגע אוּן זײַ קענעַן דעַריבּער. ניִט אַהֹיסהפֿעַן ‏ פֿעַרעַנדעַהוּנגען - 
אִין העֶר אִידעאָלאָגיִע. מיֶר זוּכֿעָן דאָך אָכֹּעֶר די סבּוֹת פֿוּן דער היָס- ‏ 


דעַרמאָהנטע שטעָ נ דיָגעַ בּעַדינגונגען, נור די פּראָרוּקשווע קהעפֿ- / 
מעָן, די עמעט װעַלכע. פֿעראיּרזאַכען ד! פֿעַרעֶנדעָרוּנ / 
נעַן,. די, היסטאָריע. 

עֶס יע פֿאַדאַן הכֿמים:קריטיקעֶר, ‏ װעָלכֿע חוֹזקין. אוּן פעען : | 
יט אַ שמײַכעל אוֹיף די ליפּעַן, מײַנעַנדיג אַז זײַ גיש זיַך מיִם היער קי! : 
קלאָץ:קשׂיא אֵיין אִיננאַנצעַן צוּ צוּקלאַפּעַן דעָם היַסטאָרישעַן מאַ- 5 
מעַריאַליַם. , שטײַטס -- פֿרעָגעֶן אָט דיזץ הכמים - צוּ דען, אַו אַנע- 6 
לַעֲהרטעֶר מאַכֿט אַעַנטדעֲקינג, אָדעָר, אַז אַ קיַנסטלער-מאַכט אַ שׁעַהּנעם / 
בּילד, האָט עֶר דעֶן. דאָס געַטהאָן, װײַל אִיהם האָט געַטריבּעֶן הער נוֹיט! / 
די עַקאָנאָמיִשׁעַ בּעדעַרפֿניסעַן ? װאָס פֿאַר אַ שייכֿיֹת אִיז פֿאַראַן צװי* ‏ ײ 
שֹׁעַן די נײַסטעֶר פֿוּן געֲלעֲהרטע און קינסטלעָר, וועַלכֿע האָנּעֶן נעֲוויָס = : 
אַ װיַרקונג אוֹיף דער עַנטויִקלוּנ גל"- דיזע קלאָץ:קשיה אִיו בּכלל אַ ‏ . 
גרויסע עס-הארצות : עֶס האַנדעלט זיִך אִינּערהוֹיפט ניט װעֶעֶן יע 
דע בּעזוּנדעָרע עֶרפֿונדינג פֿוּן דעֶר װיִסעַנשאַפֿט אוּן קונסט, טח אֵיי. 
בּעֶר די װיַסעָנשאַפֿט אוּן קוּגסט בּכּלל. לוט דעָם. היִמטאָ? . 
רישעַן מאַטעַריָאַליזם אִיז די װיִסענשאַפֿט אוּן קינסט ניִט אַכֹת אֶלהיִם = 
ניִט אַ מהּנה פֿוּן גאָט, ניר רעזלטאַטעַן פֿונ'ם קאַמפּף, װאָס די מעַנשעַן . 
פֿיהרעַן. מִיט דעָר נאַטוּר. בּלוֹיז אִין דיזעַן קאַמפף בּעַקימט דעָה. מעֲנשׁ 
אַ השק אוּן אַ רצוֹן צוּ עַנטדעֲקעַן די סוֹדוֹת פֿון. דעֶר נאַטוּר. ‏ חיזעָה 8 
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- = שׁוֹין עַנטװיִקעלט אִין אַ בּעַזוּנדערען אִינסטינקט--דאַרף עֶר. שוֹין, לוט 
העָם היּסטאָריִשעַן מאַטעַריאַליַזם, ניִט האָבעַן בײַ יעֶהען נײַען שהט . 
= אוּן עֶנטהעקינג אַ ספּעַציעלע עַלאָנאָמיִשׁעַ סבּה, װאָס זאָל דיץ עִנטוע=- 
קונ פֿעַראוּרזאַכֿען. אוֹיסער דעַם, אִיו טאַקע פֿאַקטישיעֲדעַעֶנטדעֲקינג ‏ / 
א אֵין העַר װיַסענשאַפֿט און קונסט אָבּהענניג פֿון די מאַטעַריעלע פּראָ: 
שא = דוקטיווע קרעפֿטעַן, וועַלכֿע הערשען אִין דער געזעלשאַפֿט און בּעַשׁאַ. ' 
פֿעַן די אַרױטיגע סֿיבֿה. אַנעֲלעֶהרטעַר עַנטדעֲקט ניט סתּם אִין דעד 
וועַלט. אַרײַן, ‏ אונאָכּהענגיג פֿון זײַן צײַט אוּן דוֹר. יעֶדעענטדעקונג 
קוּמט פֿאָר אוֹיפֿין סמך פֿון די פֿאָרינע ידיעוֹת אוּן עַרפֿאַהרונגעַן. און 
= מיט היָלף פֿון. געוויִסע אַפּאַראַטעַן. דיוע עַרפֿאַהחונגען בּעקוּמט דעה 
4 געֲלעָהרטעָר טר אִין זײַן סבֿיכֹה און די אַפּאַראַטען װיַעדער קענען טור 
? = זײַן. בּײַ ‏ אַנעװיַסע ענטװיִקלוּנג, -בּײַ אַ געװיסעַן צישטאַנד פֿוּן די 
: פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטען. אָהן דיִזע מאַטעַריַעלע פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטען, 
= אֶהן די סבֿיכֹֿה, װאָס ליַוערט דעַם געלעהרטען די נויטיגע ידיעוֹת אוּן 
אַפּאַהאַטעַן -- דאָס נוֹיטיגע מאַטעֲריאַל, אִיז די ענטדעֲקוּנג אונמענליך. 
אַ כֿעַמיִקעֶר קען עֶנטהעַקען נײַעס נוּר דאַן, װוען עֶר װײַס אַלע כֿעַמיִשע 
געזעַצעֶן, װעַלכֿע זענעַן אָנגעַנומען אִין זײַן צײַט; אַ בּאַקטעריאָלאָג ‏ 
קעַן נצר דאַן אַרכּײַטעַן, װעָן עֶר האָט די נויטיגע מיקראָסקאָפּען. יעֲדעֶר 
געַלעהרְטעֶר דענקט לוֹיט דעַם מאַטעַריָאַל, װאָס נעפֿונט זיך אִין זײַן 
רשׁוּת, עֶר בּעאַרבּײַט ער די עַמפּפֿינדונגען, װאָס זײַן סכֿיבֿה ליװערט 
אִיהם אוּן דעריבער קען מען זאָגעַן, אַז יעֲדע עַנטדעַקוּנג אוּן עַרפֿינ= 
דוּנג פֿון אַגעװיסעֶר צײַט אִיז אָבּהענניג פֿון דעָם שטאַנד, אוֹיף 
וועֶלכֿעַן עֶס געפֿינעַן זיִך די פּראָדוּקטיווע קרעפֿטען אוּן װעלכֿע גיבּען 
אַ ּעשטימטע ריפֿטונג דעָם געלעָהרטענס גײַסט. ,קײַן געַלעֲהרטען-- ‏ - 
זאָגט מאַרקס -- וועט זיך ניִט אַיינגענּעֶן צוּ ענטדעקען אַ אופֿן אוּן אַ 
מיִטעל, װי צוּ פֿאַנגעַן פֿישׁ דאָרטען, װאוּ עֶס אִיז קײַן טײַך נימאָ". 


ען. 


דִי הִיכְטָארִישְץ נוֹיטוֶוענְדִינְקֵייט פוּן סָאצִיאֵיִיזם, 


א) דעֶר קלאַפעןקאַמפּף אִין דער געועַלשאַפֿט. 


יו אִיצט האָנעַן מיַר בּעטראַכֿט די געזעַלשאַפֿט פֿאַר אֵיין 
- = אַײַנהײַטליכֿען גאַנצעַן. אָרגאַניזם, וועלכעֶר האָט אֵיינע אוּן די זעלבע 


= 


5 וועלכע. הופֿען. אַרוֹיס נלײַבֿעַ אִיכּעֶרצײַנוּנגעַן. ‏ מיַר האָּען. =" 
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אַינדרייקע אוּן עַמפּפֿיַנדוּנגען, דער לייה אַפּאַראַט בּעֲקימט אַ 


| אויך אַ נ דעַ רע מייַנוּנגען, איבּעַרצײַנונגעַן, יו אַנדעַר בּעוואוסטזײַן - 


! -דוּנגען פֿוּן דער נײַעֶר סנּיבֿה אוּן װאָס גיכער דיַזע אַיינדריקע פֿעַ / 


אִינטעַרעַפּעַן, לַעֲבּט אִין אַיין ‏ סבֿיכֿה, בּעֲקוּמט 0 יק 
וי די נאַנצעַ געַזעלשאַפֿט אִיז אָכּהעַנגיג פֿון. מאַטעריעלע = 
וע קרעפֿטען, דּרך װעַלכעַ עַס װעָרט געַפֿיַהרט דער קאַמפּף מיִט דער 
נאַטוֹר. קוּמט פֿאָר אַ פֿעַרעַנדערוּנג אִין די פּראָדוּקטיװוע קרעֿטען. 


5 


יוערט גלײַך אַאַנדער די מחוֹת פֿון די מעַנשעַן בּעֲקומעַן אַנעַתע ‏ - 
גאַנץ אַנדעַר מאַט יש ריָאַל צוּם בּעאַרבּײַטעַן אוּן עַס װעַרעַן ממילא. 


אוּן. אַנאַנדעַר װיַלען. די נײַעַ אִיבּעַרצײַנוננעֶן ריפֿען אַרוֹים אַבַּעֲוֹעַ- - 
צוּנג נעֲנעַן די אַלטע פֿאָרמען, אִין װעַלכע די געזעַלשאַפֿט לעֲנּט. די- ‏ 

עֲועֲנוּנג װעָרט אַלץ שטאַרקעֶר, װאָס גרעפער עָם אִיו די צאָהל 
מענשעַן, װעלכע װעָרעַן דורפֿנעז א מיט די אַיינדדיקע אוּן עַמפּפֿינ=. 


װאַנדלען זיך אִין נײַע אִיכּעַרצײַנוננען, װאָס ניכעַר זײַ װעקען רעַם . 
צּעַװאוּסטזײַן. אִיז דער בּעװאוּסטזײַן ערװאַט קומט אִם עֲנדע די צײַט, 2 
ועֶן. די רוהניות'דיגע, גײַסטינע. אִיבּעַרצײַנונגען בּעַקוּמעְן הוט ט און - 
בּיַן,. װעָרעַן ‏ אִיבּעֶרצוֹינעֶן מיַט ‏ אַ סקעלעָט פֿון ממשוֹתדינע פֿאַקשעַן / 
וּן. מעשים. עֶס װעֶרעֶן בּטוֹל די ! אַלטע פֿאָרמעַן, די אַלטע אַיינהפֿ: = : 
טונגען, װעַלכֿע זעַנען געווען גענּוֹיט אויפֿן יסוֹד פֿוּן דער אַלׁעָר - 
טּפֿיבֿה, לוט די. פֿריִהעַרדינע פּראָדוּקטיוע קרעפֿטען 8 אוֹיף זײַעֶר = 
אָרט װעָרעָן אױױפֿנעשטעלט נײַע פֿאָרמען קיש טען אוּן אָנגעפּאַפט ‏ - 


אליף די מאָס פֿון אִיצטיִנעַן צוּשטאַנד פון 2 פּראָדוּקטיִװע קרעפֿטען. אי 


די עַנטװיִקלוּנג מאַכֿט אַ שיט װײַטעָר. דער ראָד פֿוּן דער היסטאָריץ ‏ / 
קײַקעַלט זיף, װײַל זײַן פּרוזשיַנע, זײַן טנער פּראָדוקטיוע קרעַפֿײ ‏ . 
פּעַן--האָט זיַך אַריק נעֲנעֶכּעָן.. געועַהנליך, אֵידעַר דעָר האָד פֿון ‏ / 


היסטאָריץ דרעהט זיַך להלוט'ן אַריִנּעֶר, ניִט װיִדעַרציקעהרען זיך 
יי אויפֿין אַלטעַן אָרט, קוּמעָן פֿאָר געװיִסע שטערונגען, בּעֲעָיי ‏ 6 
נוננעַן היַן אוּן צוריק ; עֶר שאָקעֲלט זיַך דאָ פֿאָרװעָרטס, דאָ ריק". 
װעָרטס. סוֹף כּל סוֹף מיז אֶבּעֶר קומעַן יענעֶר מאָמענט, וועָן די היסטאָ- ‏ 
ריע געזעַנענט זיך אוֹיף אַיבּיַ מיִט אִיהר אַלטעָן פּלאַטץ. די אַלשש - 
פֿאָרמען,, די אל עַ געזעָלשאַפֿטליכע נעכּײַדעֶס װעָרעָן החֹנ, ציּשׁמעַ- ‏ 
טערט אוּן אוֹיסנעכּיִטעַן אוֹיף נײַע פֿאָרמעַן,, נײַע אַינריכטוננען לש = 
וי עֶס פֿאָדעָרעַן די נ ײַַעַ פּראָדוּקטיוע קרעפֿטעַן. דאָס לענּעֶן װעָתט / 
בּענײט מיִט אַ פּאַסעַנדער דיסטאָרישעַר פֿאָרם. 
אַזֹי װאָלט מעַן זיַד קענען אִין אַלנעמײַן פֿאָרשטעַלעַן די א 
געזעלשאפֿטליכע עֶנטװיִקלוּנג, וע די געזעַלשאַפֿט װאָלט בּאָמת ג 
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װעֶן אַ יי ן נאַנצער אָרנאַניִום,. װאוּ אַלע בּעזוּנדערע אָרגאַנען. לעבּעֶן 


צװיִשעַן. זיִך בּשֹׁלוֹם, אִין ‏ אַגעװיסער האַרמאָניע. קיקען מיר אָבּער 
אַרײַן, װאָס עַם קוּמט פֿאַר אַינװעַניִג אִין דער געזעלשאַפֿט נוֹפֿא, 


| = זעהעֶן. מיָר, אַז די פּראָדוקטיווע. קרעפֿטעַן בּעֲוועָנען: זַ גייט אִיג- 


גאַנצעָן מיַט אַמאָל, פֿעַרקעֲהרט, זײַ צוּשפּאַלטען די געזעל- 
שאַפֿט אוֹיף פֿעַרשיַדענע קעַמפּפֿענהע צדדים, בּײַ. וועַמעַן עֶס זענעַן 


פֿאַראַןן פֿעָרשיִדעַנע אִינטערעסען : זי ציּשטערעֶן די נאַנצקײַט, די אֵיי 


ניִגקײַט, ד! האַרמאָניע צװיִשעַן. אַיהרע מיִטגליִדער, זי בּעַשאַפֿעַן ניט 


.א סבֿיבֿה, נוּר פֿעַרשיִדעַנע סבֿיבֿוֹת, אוּן ממילא אוֹיך ניִם. אֵיינע 


אוּן די זעַלבּע אִיבּעַרצײַגוּנגען, ור פֿערשיִדענע ענטגענענגעזעצטע. עס 


- קומט פֿאָר אַ קאַמפּף ניט בּלוֹיז צװויִשעַן די נאַטוּר אוּן די געזעַלשאַפֿט, 


נר אִין דֹעָר געָזעַלשאַפֿט נוּפֿא צװיַשעַן פֿעַרשיִדעֲנע 
קלאַסעַן. 

,די בעצידוּנגעַן,. די שייכֿוֹת צװישען מענשעַן -- זאָגט מאַרקס, 
זענעֶן. אָכּהענגיג פֿון די פּראַדיּקטיווע. מיַטלען. װעֶן עֶס עֶנדערעַן זיךּ 
די לעצטע. עַנדעֶרעֶן זיַך אוֹיךְ די שייכוֹת פֿוּן די שעַפּפֿעֶר צװוישען זיך. 
עָס עֶנדערעֶן זיִך די אוֹפֿנים פֿנּן זײַער צוּזאַמען:אַרבּײַטעַן אוּן זײַעַר 
אַנטהײיַל אִין דעָם נאַנצען גאַנג פֿוּן דער פּראָדוּקציאָן. וועַן מעַן ענט- 
דעקם נײַע װאַפֿעַן, נײַע קריענסײנעועֲהר, עֶנדעֶרְט- זיַך. שׁוין במילא 
די נאַנצעַ: אִינעֶרליכֿע אָרגאַניזאַציאָן פֿון דער אַרמעע, אַזוֹי אוֹיך די 
בּעִציַהוּננען, אִין װװלכץ עֶס שטעהען די פּערזאָנעַן, װועלכע געַהעּען 
צ דער אַרמעע אוּן. צוּליֵבּ װעַלכֿע די אַרמעע נּפֿא װעָרט גערעכענט 
פֿאַר אַ יין אָרנאַניזיִרטע נאַנצע ; אַם עֶנדע עֶנדערעֶן זיך אוֹיךְ די בּעַ- 
ציַהוּננען צװיַשען- פֿערשידעַנע. אַרמעעַן. די שייכוֹת. צװויִשען מענשען 
אוּן די שייכוֹת אִין . דעָר. פּראָדוּקציאָן עֶנדערען זיִך אוֹיף דעם אופֿן 
מיט דער פֿעָרעַנדעַרוּנג אוּן עַנטװיקלוּנג אִין די מאַטעַריעלע פּראָדוּקטיווע 
קרעפֿטען.: די שֵייכּוֹת צװוישעַן מעַנשׁעַן אִין דער פּראָדוּקציאָן בּיִלהעַן 
דאָס, װאָס װערט אָנגעהפֿעַן די געזעַלשאַפֿטליכע בּעַציְהוּננעֶן, - זײַ 
יִבַּען אַ בּעָשטיִמטען פֿאַראַקטעַר פֿוּן אַ געװיַסֶעֶר היַסטאָריִשער געַזעָל- 
שאַפֿטליכֿעַר פֿאָרִם. די שִייכוֹת צויִשעֶן מענשען אִין דער אַלטעַר הי 
מיַשׁעֶר געַזעַלשאַפֿט זענעַן געֲװעָן, צום בּײַשפּיַל, געַגריַנדעט אוֹיף 
שקלאַפֿערײַ : אִין הער. שפּעטעַרדיַנער פֿעַאָדאַלעֶר אָרדטנג זעַנעַן אוֹיך 
געֲוועֶן אַנדעֲרֹעַ בּעַציִדוּננעֶן ; די בּוּרושואַזע געַזעַלשאַפֿט װיַעדעָר, װערט 
כֿאַראַקטעַריַזיַרש דוּר אַנדערעַ בּעציִדוּנגעַן,. װי די פֿעַאָדאַלע". 

די אוּרזאַכֿע, װאָס די נאַנצע אַיינהײַטלילע געזעלשאַפֿט װעֶרט 
צוּטײיַלט אוֹיף קלאַסען, אָדעַר, װי מאַרקס דריקט זיַך אוֹים: ,עֶס עָנ- 
דעָרעַן זיִך די שייכֿות פֿון מעַנשען צויִשען זיך" לינט אוֹיך אוֹיםָ 
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, : יק 
אַזאַ אופֿן אִין די אֵיינעֶנע פּראָדוקטיוע קרעַפֿטען. די פּראָהוקטוש ‏ / 


קרעפֿטען פֿון די עֶרשְׁטעַ צײַטען, װעַלכֿע זענעֶן בּעשמאַנעָן אִין 
יאַנד-בעָשעֲפֿטיגונג, האָבּעַן אונבּעָדיַנגט נעפֿאָדעָרט אַ קאָמוניסטישע 
אָרדטנג, װאוּ די שייכֿות צװישען מענשען זאָלעֶן זײַן גלײַלע, אֵיינעֶר 
זאָל ניִט האָכּעַן מעֲהר פֿאַרן צװײַטען. אִיז. די יאַנד פֿעַרבּיִמעַן געואָ- 


'רעַן אוֹיף פֿיָה-פֿיַטעָרוּנג אוּן לאַנדװיִרטשאַפֿט זעַנעֶן די שִייכוֹת צװי- 
שׁעַן די מיַטגליעדער פֿוּן דֹעֶר געזעַלשאַפֿט שוין אוֹיך געװאָרען גאַנץ ‏ - 
אַנדעֶרעַ. די פֿריִהערדיגע גלײַכֿהײַט, דאָס גלײַכע אַלגעַמײַנע בּענוּצען 


זײַך מיט די געַשאַפֿעַנע פּראָרוּקשעַן אִיז צישטעַרט געֲװאָרעַן - די 
שייכוֹת צװישען די מיַטנליַעדעֶר זענען ניט געוועֶן,. וי צװיַשען נלײַכ- 
בּעַרעכטינטע, נּר װױ צװיִשעַן אוּננ לײַכֿע, צװיִשען מוהסים אוּן 
מּשוּטע מעַנשעַן.. ועַן די הוֹיפּט:כּעשעפֿטיגונג, די פּראָדוקטיווע קרעפֿ* 
מען,, אִיז בּעֲשטאַנעְן אִין מלחמוֹת, זעֶנעֶן די שייכוֹת צװיִשעַן רי 
מיִטגליעדער געװאָרעָן נאָך מעֲהר אוּנג לײַכֿע; די נעזעלשאַפט אִיז 
צוּריטעַן געװאָרעַן אוֹיף העררן אוּן שקלאַפֿעַן. די הײַנטיגע. פֿאַנאַנדעָר: 
פֿײַלוּנג אוֹיף קאַפּיטאַליסטען אוּן אַרבּײַטעַר אִיז. װיִעדער געװאָרען 
אַרוױסגעַהפֿעַן דורך אַזֹינע פּראָדיקטיוע קרעפֿטעַן, ועלכע שאַפֿען 
זאַכֿען ניִם פֿאַר'ן אַיינעֶנעָם געֲנּרוֹיךּ, טר פֿאַר'ן מאַרק, צוּם פֿערקוֹיף. 


. די פּראָדוּקטיװע קתעפֿטען בּעַשאַפֿעַן, װי שוין נעזאָגט, יניט אַייַן סביבֿה, 


טר אֵייניִנעַ סבֿיבֿוֹת. אֵיין קלאַס בּעֲקומט זײַנע אַיינדדיקע אוּן געפֿיִנט 
זי אוּנטער דעֶר װיָרקוּנג פֿון אַנאַנדעָר סביבֿה. דיִע אַיינדדיקע 
זענען זיִך טײַלמאָל סוֹתר, : שטעהען אִין אַ װיַדערשפּחיך, װיַרקען 


פֿעֶר שיִדעַן אוֹיף די הוּשׁים פֿוּן סוּבּיעקט, װאָס װעַנדעַט וך אָן דעם, - 


צוּ. ועַלכֹעָן קלאַס דיזער סוניעקט געהעֶרט ; עֶס אַרבּײַטעַן זיִך אוֹיס 


פֿעַרשיִדעַנע אִיבּעַרצײַטנגעַן, פֿעַרשיִדעֶנע ‏ אַנשויאונגען, - פֿערשיַדענע. 


מנהנים, . פֿעַרשיִדענע - מידוֹת -- מיָט אֵיין װאָרט - פֿעָרשיִדעַנע 
אַידעאָלאָג יֵעַ ס: אַאִידעאָלאָניע פֿון הערשעַנדען קלאַס אוּן אַ 
אִידעָאָלאָיַע פוּן בּעהעָרשטעַן קלאַס. עִם העַרט אוֹיף צוּזײַן אֵיין 


אַלנעמײַנע זיטען-לעהרע, אֵיין אַלגעמײַנע מאָראַל.--נוּר אַ קלאַסעָן- 
עַמיַיִנעַ זיטען-לעהרע, אֵיין אַלגעַמײַנע מאָ ן עִן 


מאָראַל; ד!ּ זיַטען פֿון די אונטערדריקטע קלאַפען זעַנען טײַלמאָל 
דער היפך פֿון יעֶנעַ זיטעַן, װעַלכֿע העֶרשׁעַן בײַ די אֵיּערשטע קלאַסען ! 


װאָס דער קלאַס אוּנטעַרדריקטע האַלט פֿאַר כֹּשֹׂר אוּן עָהרליִך, קען דער / 


אוּנטערדריקער האַלטען . פֿאַר אַ פֿעַרנּרעכֿעַן, װאָס די. בּוּהושואַזיַע 
האַלט פֿאַר אַ חוֹֿ, קען דער פּהאָלעַטאַריאַט האַלטען פֿאַר אַ זינה, 
אוּן בּייַדע זעַנעֶן לוט זײַערעץ שטאַנדפּינקטען נערעֲכט, װײַל די קווע- 
לעָן, פֿוּן װעַלכע זײַ ציִהעֶן זייַעֶר היונה, זעֲנעֶן אַנדערע : זײַ לעכּען און 
אַטדעַמען אִין נאַנץ אַנדערע ספֿיבֿוֹת אוּן װייעֶרע געדאַנקען בּעַקוּמען 
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גאַנץ אַנדעָרע ריכטונגען. בּײַ פֿערשיַדעַנעַ קלאַפּען ענטװיִקלען זך 


פֿעַרשיִדענֹעַ געדאַנקען-װעלטען, צװיַשען ועֲלכֹעַ עַס לינט אַ טיפֿעֶר 


אוּן אַ בּריישעָר תֹּהוֹם, װאָס װעָרט אַלץ גרעפער אוּן ניִט ניִט די מעג. 
ליַכֿקײַט זיך אױסצוּגלײַכען אוּן צוזאַמעַנצוּרעדעַן, װײַל די פֿעַרשיַדענע 
קלאַטען רעדען אוֹיף פֿעַרשיִדענע לשוֹנוֹת, האָצּעַן פֿערשיַדעַנע אִיבּער. 
צײַנננען, לעֶכּעֶן מיט אַנדערע האָפֿענגען אוּן שטרעבּעַן צוּ אַנדעַרע 
ציַעלען. 
פֿאַר אַ פּראָלעטאַריער, װאָס פֿיִנסטערט אָבּ. אַלע זײַנע. יאָהרען 
אִין פֿאַכּריִק, ואוּ עָר אַרבּײַט אֶהן אַ שִׁיעוּר אוּן אַנ'ערך פֿאַר אַ הוּנגעַר 
לוֹין, זעַנען די אַיינדריקע פֿוּן דער הײַנטינער אָרדנוּנג זַעֲהר ניִט אנ 
געֲנעָהם, זײַ היפֿען בײַ אִיהם אִין מח אַרוֹיס ניט אַ כּעַפֿריִעדיַננג, אַ 
צופֿריַעדענהײַט, נוּר אַ פּראָטעסט, געַנעַן דער העַרשעַנדעֶר אָרדנונג, װאָס 
אִיז געַנריִנדעַט אוֹיף פּריוװאַט:אַיינעַנטהוּם, צוּליבּ װעַלכעַן עֶר האָט 
נַיִ די מעגליכֿקײַט זיך -צוּ בּעֲנוצעָן אַלײַן מיט די פּראָדוּקטען פֿוֹן 
זײַן אַרבּײַט. די אַלע, װעלכע שְׁמרעבּעַן צו בּעַזײַטינעַן אַואַ מין אָרדנונג, 
וועַלעַן ‏ זײַן פֿאַרץ פּראָלעַטאַריעַר אִירעאַלימטען, הוֹיכּע בּעלי מוֹת, 
װעלכֿע קענען דיַנען פֿאַר אַ מוּסטער די אִיבּערינע מענשען. די בּעֲוֹע- 
גוּנג, װאָס װיַל מאַכֿעַן אַ סוֹף פֿון דעַר אִיצטֹינעָר אָרדטנג אִיז פֿאַר 
אִיהם די אַיידעלסטע אוּן שעֶנסטץ. 7 צורושואַ, אָנּעָר, וועַלכעַר 
לעבּט פֿוּן פֿרעמדער האָרעװאַניע אוּן טהוט אַלײַן גאָר ניִט אָדעֶר זעהר 
װעניג, אִיז זיִך מיִט זײַן ספֿיכֿה נאַנץ טשער די איינדליקע זענעַן 
אִיהם זעהר אַנגעֲנעָהם, זײַ רופֿעַן בּײַ אִיהֶם אִין מה נֹיִט אַרוֹים אַ 
פּראָטעַסט, נוּר, פֿערקעֲהרט, זי עַנטװיִקלעַן אַ אִיפּעַרצײַנונג, אַז דוֹקא 
די אִיצטינע אָרדנוּנג אִיז די בּעֶסטע אוּן שעַנסטע פֿוּן אַלע װעַלטעַן, אוּן 
יעֶנע, ועַלכֿע װילען אִיהם הרוֹבֿ מאַכען, װעָט דער בּוּרוֹשואַ האַלטען 
אוּן האַלט טאַקע בּאָמת פֿאַר אַלעֶס, װאָס אִין קאָרט שטעֲהְט. עֶס אִיז 
פֿעַרשטעַנדליך, האָס אַזעַלכע ענטגענעַנגעזעצטע מײַנינגען װעלען זיַך 
קײַן מאָל נוט אױסנלײַכען ; דאָ האַנדעַלט זיך ניש אוּם אַ שׁלוֹם, ניר 
אום אַזיָעג. אַ פּשרה אִיז דאָ. אוּנמענליך, אֵיינער מֹדּז האָבּען די 
אוֹיבּערהאַנד אוּן די מאַכּט 6 דֹעֶר געזעלשאַפֿט; און . אַזוֹי וי 
עדער קלאַס װיל ד! מאַכט אויסטטצען פֿאַר זײַנע אינטערעסעַן, עַנט: 
שטעהם ט אַקלאַפען-קאַמפף צ צװיִשען די, װעַלכע בּעַזיִצען די מאַכט 
אוּן יעֶנעַ, װעלכֿע װיַלען עֶס בּעֲקוּמעַן. אוּן אַואַ' קלאַסעַזק אמ פ ף 
צװיִשעַן יעֲנע װעָלכֿץ פֿיִהלעַן זיך גוּט בײַ דער העַר 
שׁעֲנְדעַר אָרדגוּנג אוּן די , װעָלל כע לאַרען , צװיִשעַן די 
צױּפֿריִעדעַנעאוּן אונצוּפֿריִעדענע, צװיִשען די מאָ 5 
האָנֹּעֶר און ד! מאַכֿטלאָוץ, געהט דוּרף ריַנאַנצע גע 


צ 


א 


שיפֿטע, זײַט מעָנשעַן זַעַנעָן אִינּערהוֹיפּט ציטהיַלט אַזן דע 4 
סעֶן. + אִין .דיִען קאַמפּף זינט יעֶנעֶר קלאַס, וַעַמעָס פֿאָרעהענען ‏ 


עֶס זענען מעהר צוּנעפּאַסט צוּ די פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטען פֿוּן דעָר צײַט. 
דער קלאַס, װעַלכעֶר האָט אוֹיף זײַן זײַט ד! פּראָדוּקטיוע קרעפֿטען, 

די עקאָנאָמיִשעַ מאַכט, מוּן פֿריִהעֶר אֶדעֶר שפּעטעֶר אוֹיךְ בעקומעְן - 
2 פּאָליַטיִשעַ מאַפֿט, װעָלכע װעָט אױפֿשטעלען די געזעלשאַפּט אופן - 


נײַעם יסוֹד לוט די אִינטעָרעסעֶן פֿיּן די נײַע פּראָדוּקטיוע קרעפֿטען. ' 
{ די גרויסע פֿראַנצויזישע שיט אוּן די רעװאָלעציעס פֿון - 


8טען יאָהר זעֶנעֶן געֲווען אַרױױפגערוּפֿעָן דוּרך דעָם, װאָס די פּראָדוּק= 


טיוועַ קרעַפֿטען, אוֹיף וועַלכֹע עֶס האָט זיִך געהאַלטען די גאַנצץ מיַטעל= ‏ 
אַלטעָרליכֿע געבּײַדע ‏ מיט הער פֿעאָדאַלעֶר אָרדטנג, ‏ זענען אוֹיסגע= - 


װאַקסען אִין אַזוֹינע, אוֹיף װעַלכֹע די אַלטע פֿעאָדאַלץ אָרדנונג, האָמן 
זיך שוֹין ניט געקענט האַלטען. דער קלאַס, װעַלכֹעֶר האָט אוֹיסגעדריקט 
די אִינטערעָסען פֿוּן די נײַע פּראָדוּקטיוע קרעפֿטען, אִיז געועַן דער 
קלאַס קאַפּיטאַלײיַסטען, די בּוּרזשואַזיעַ. וועָן די פּראָדוּקטיווע. קרעפֿטען 
האָבּעֶן זיִך אוֹיף אַזוֹי פֿיעל עֶנטויִקעֶלט אוּן זיַערע פֿאָרשטעַהער-- 
די קאַפּיטאַליסטען, אַלם קלאַס, זעֶנעֶן געװאָרעֶן אַזוֹי עֶקאָנאָמישׁ שטאַרק, 


האָס זײַ האָכַּעֶן געקענט װעֶרען אַלײַן די בּעלי:הבּתּים אִין לאַנר, אִיז. 


חרוֹבֿ. געװאָרעַן די אַלטע אָבּנעַלעֶבּטע ניט טוֹיגליכֿע פֿץַ אָדאַלעַ נע- 
בּײַדעַ אוּן אױֹפֿגעשטעַלט געװאָרעָן די קאַפּיטאַליסטישע. די אַלע 
אַנריפֿטונגען, געזעצען זענען געװאָרען צונעשנשען לויט די פֿאָדע- 
רונגען פֿוּן קאַפּיַטאַל. דער בּוּרושואַזעָר קלאַס, װאָס אִין שי צוּליִעבּ 
די עֶנטװיִקעֶלטע עפּראָדיּקטיוע קרעפֿטען געוועָן פֿריִהעַר עֲקאָנאָמיש 
שמאַרק, האָט לוֹיט די היסטאָר:שע נויטװעַנדיַנקײַט אוֹיך' בּעֲקוּמען די 
פּאָליְטיִשעַ מאַפֿט 


יעָדעַ רעַװאָליוּציֵע בע דײַטעָט נוּר אַז די גאַנצע 


אָדעָר אַ טהײַל פֿוּן דעָר פּאָליַטיַשעָר מאַכט געהט אִי- 
בֹּעֲר צוּ אַנײַעָם בֹּיַז אִיצט אוּנטעַרדריַקטעָן קלאַס. 
דער היסטאָריְשׁעֶר מאַשעַריאַליִזם עֶרקלעָהרט דעַרבּײַ, אַז די פּאָליָט!- 
שֹׁעַ מאַכֿט קעָן אִינּעֶרגעֲהן דוֹקא צוּ דעָם קלאַס, װעָל- 
עָר דריִקט אוֹיס די אִינטעֶרעֶסעֶן פֿון די פּראָדוּקט!- 
װֹעַ קרעַפֿטעַן 
װאָס פֿאַר אַ אָרדטנג װעט לוט די היסטאָר-שעַ נויטװעַנדיִנקײַט 

ירשׂה'נעֶן דעָם אִיצטיִנעָן ? מיט װאָס װעֶט זיך עֶנדיִנעֶן דער גהיסער 
נחיזאַמער קלאַסען-קאַמפּף פֿון אוּנזעֶר צײַט ? וועֶר װעָט זיִענען ? מיר 
על זְעָהן, אַו די אָבּיעֶקטיוע געֶועצעֶן פֿון דער היסטאָריע װעֲלעֶן 


יי 


דער מפּלה פֿוּן דער ּורזשיאַזיץ אוּן צוּם זיעג פֿון 


דער זיִעג פֿוּן פּראַָלעַטאַריאַט. 


- = דעַר היסטאָריִשעַר מאַטעַריאַליַזם לעֲהרנט אוּנז, אַז די אָבּיעק- 
שיװע נעזעַצעֶן פֿון דער היסטאָריץ מוזען בּרײַנגען דעם זיַעג דוֹקא 


2 זעֶנעם קלאַס, װעַלכעֶר דריקט אוֹים די אִינטעָרעַפעַן פֿוּן די נײַע 


: 


יו 


פּראָדוּקמיװוע קרעַפֿטעַן. װעלכער קלאַס אִיו האָס ? 

די פּהאָדוקטיװוע קרעפֿטען, דער אָרנאַן, טיט װעַלכֿעַן רי הײַנ: 
טּיַנע נעזעַלשאַפֿט פֿיִהרט דֹעָם קאַמפּה פֿאַר'ן דאַ:זײַן אִיז די גרוֹיס. 
אִינדוּסטריע, די מאַסען-פּראָדוּקציאָן. צעַהנדליגע אוּן דונדערטע טויזעֲנד 
מעַנשעַן אַרכּײַטעַן צוזאַמעַן אּן שאַפֿעַן די נוישינע פּראָדוּקטען. די 
פּהאָרוּקציאָן אִיז אַ קאָלעקמיװ-פּראָדוּקציאָן.- די נאַנצע נעַזעלשאַפֿט 
נעָהמט אִין אִיהר אַנאַנשײַל. יעָדעֶר פּראָדוקט װעָרט בּעַשאַפעַן ניט 
חירך אַ יין אַרבּײַטעָר, ניר ריר אַ סף. קײַן אִינדיַויִדועֶלעֶן סמן האָט 
דער פּראָדוּקט ניַט. דֹעֶר אַרבּײַשֹעֶר, װעלכעֶר האָט. אִינּעֶר אִיהם נע= 
אַרבּײַט עֶרקעֶנט אִיהם שפּעֲמעֶר ניִט, װײַל יעדעֲרלֹעֶר עֶרפֿילט טר אַ 
קלײַנעם הלק אִין- דעֶר אַרבּײַט,. װאָס אִיז נויטיג צום שאַפֿעַן דעַם 
פּדאָדוקט. די אַיגענשאַפֿטעַן פֿין פּראָדיּקט. זעָנֹעֶן ניט אָבּהעַנגיג פֿון 
דעם אַרבּײַטעָרס. פֿעַהיגקײַטעַן, טר פֿון דעַר מאַשין. בּעַנוּשצען זיך 
שיט די פּהאָדוּקטעַן דאַרף זיִך לוֹיט יוֹשׁר אוֹיך די גאַנצע געַזַעלשאַפֿט, 
די פֿאַנאַנדערשײיַלּנג דאַרף אוֹיךְּ זײַן אַ קאָלעֲקטיוע, אַ סאָציאַליַסטישע. 
אִין אָמת'ן אִיז האָס בּעֲניטצעַן, די פֿאַנאַנדערשײַלוּנג פֿון די פּראָדוּק? 
טעַן אַ אֵינדייהּעַלע ; ניט אַלעַ בּענוּמצען זי מיט די פּראָדוּקטען, 
טד אַ קלײַנעַר טייַל אַיינעַנטהיַמעַר. די אִינדיַוּיִדוֹעֲלְעַ פֿאַנאַנדעַרטײַלוּנג 
אִיז ניט צנעפּאַסט צוּ די. פּראָהיקטווע קרעפֿטען, װעַלכע עַ פֿאָדערען 
אַקאָלעקטיָוע בּעניטצונג, אַ לע זאָלען קענעַן גלײַך הנאה האָנּען פֿון 
דער 0 דיִע אִינדיַדיִדוּעֲלעַ פֿאָרם. פֿוּן פֿאַנאַנדעַרשײַלוּנג, 
װאָס שטיצם זיך אוֹיף פּריװאַטאַײינעַנטהוּם, אִיז געוועָן אִין אִיהר צײַט 
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וועַן עָר מאַטעריַעלעֶר אָרנאַן, מיט הילף פֿון װעַלכֿעַן 
צעַזעַלשאַפֿט פֿיִהרט אִיהר קאַמפּף פֿאַר די חונה, אִיז געֲועַן 
אִינדיװײַדוּעַלער, הי דער קלײַן-בּעַטריבּ, די קלײַן-אִינדוּסטריע, - װאָס 
אוו אִיננאַנצעַן אָבּהענגיג פֿו. די פֿעֲהינקײַטען אוּן אִינדיְװיְדוּעַלעַן 
כּאַדאַקטעַה פֿוּן שעפּפֿעַר, מוּן די פֿאַנאַנדעַרטײַלוּנג אוֹיך זײַן אַ אִינ: 
ד!װיִדוּעָלע. אַײנעַר שְׁאַפֵט, אַױגעָר מוז זיִך בּענוטצעַן מיטץן 


5 -י 


געַשְׁאַפֿעֲנְעָם פּראָדוּקט. דאָס פּריִװאַט-אַײגעַנטהום אִיז עו היסטאָ- ‏ 
ריש נטװענדיג. אִין אַ קלײַן -בַּעֶטריִבּ אִיז דער פּראָהיקט ניט בְּלוֹיזּ. 
פֿעַרגליָדערטע אַרבּײַט נּכּלל, נור אַרבּײַט פֿין דעָם אֶדעֶר יעֲנעָם. 
דער פּראָדוּקט טראָגט אוֹיף זיִַך דעָם פּנים פֿוּן זײַן שעפּפֿעַר. די 
פּראָדוּקטיווע קע פֿוּן קלײַן-בּעֲטריבּ האָכּעַן דעריבּעַר נעפֿאָרעָרט - 
פּריואַט-אַיינעֲנטדוּם,, אַ אִינדיַװיְדוּעֲלע פֿאַנאַנדעַרטײַלעג. 
די פּראָרוּקטיװע קהעפֿטען האָנּעֶן זיך אֶבּעֶר עַנטװיִקעֲלט. דער 
קלײַן-בּעטריבּ. אִיז אוֹיסגעֲוואַקסען אִין אַ גרוֹיס-בּעַטהיכּ, װאָס פֿאָרעתע / 
פֿאַר. זײַן עֶנטװויקינג, וי געזאָגט, אַ קאָלעקטיווע סאָציאַליסטישע פֿאַי . 
נאַנדערשײַלוּנג, אַז די הײַנטינע פּראָדוּקט;וע קהעפֿטען לײַהען אוּן - 
קענעַן. זיִך ניש הוֹיך עֶנטויִקלעֶן אִין אוּנזעַר געֲזעַלשאַפֿט, װאָס אִין- 
געֲבּוֹיט אוֹיף פּריַואַט-אַײינענטדוּם אוּן אוֹיף די אִינדיָויִדוּעָלע אשי 
לונג פֿון די פּראָדיקטען, װײַזען אונז זעהר קלאָהר די קהיזיַסען. 
קריַזיַטען,,. װי בּעװואוּסט, קוּמען נר דעֶריבּעֶר, װאָס די אי 
אִיז ניט אָרגאַניַזיַרט, אֵיין פּראָדוּצענט װײַט ניט פֿון צװײַטעַן. יעֶדעֲרעֶר 
מאַטערט זיך צוּ האָצּעַן די אוֹיבּעֶרהאַנד אוֹיפֿין מאַרק אוּן בּײַצוּקימען 
זײַנע קאָנקורעַנטען. עֶס װעָרט אַ מהוּמה, אַ מיִשמאַש, אַ יאָגענישׁ אִין 
דער פּראָדוּקציאָן.. אִין פֿיִעלע צװײַנען װעַרעֶן. בּעשאַפֿעַן. פּראָדוקטען 
אַ סך מִעֲהרעֲר, װיפֿיִעל דער מאַרק קען פֿערבּרוֹכֿען, אוּן אַנדעתע 
צװײַנעַן. פֿוּן דער פּראָדוּקציאָן ועֶרעֶן גאָר אָּגעַלאָזעַן. עֶס װעָרט 
אַ קריזיִס, װאָס פֿיִהרט דַעֲרצוּ, דאָס די פּראָדוּקטיָוע קרעפֿטען וֹעַ- 
רען רעַן אָבּגעְהאַלטען . די ניִט אָרגאַניזיִרטע פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטעַן הפֿעַן 
אַחֹים אַ. ,אִיכּערפּראָדוּקציאָן"--אַ הוֹלאת, פֿוּן װעלכֹעַ די פּראָדוּקטיוע 
קרעפֿטען אַלײַן לײַדען. די קריזיטען זענעַן די קראַנקהײַטס.סימפּטאָמען, 
פֿוּן װעַלפֿע הײַנטיגע אט א לײַדט ; זײַ בּעֶװײַזעֶן, אַז דן פּהאָ- 
חוקטיווע קרעפֿטען קענעַן ניט פֿעַרטראָגען הײַנטיגע אָרדנגנג מיט אִידתץ 
מנהגים,- געַזעַצעֶן אוּן אַינריכטונגעַן. ,די אָרדטנג װעֶרט רעמוק 
פֿן אֵיהר אַייגענעֶר פֿעַטקײַט". 
פֿוּן די פֿעַרשיִדעֲנעַ פֿאָדעָרוּנגעָן, װעֶלכֿע די 
פֿעַרשיִדעֲנע קין | שׁטעֲלעָן אַרוֹיס, ועָנעֶן בּלוֹין 
יעֲנעַ צוּנעָפּאַסט צוּ די ראה קטפרט קרעַפֿטעַן װעָל. 
כץ פֿאָדעָרעַן אַז ר פּראָדוּק ציָאָן זאָל אִיבּערגעהן פֿוּן 
רשׁוּת היהיד צוּ רשׁוּת הרבים, צִוּם גאַנצען קהל, עֶס 
ואָל זײַן אַ קאָלעָקטיִװע פֿאַנאַנדעַָרטײַלוּנג, אַ אָרגאַנ!- 
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זיִרטע אצ אלירטט שז אָרדנוּנג. דיַוץַ פֿאָדעָרוּננעַן ‏ 


שטעַלט אַרוֹים ניָט קײַן אַנדעֲרעָה, װײ דער אַרביַטְעַר- 
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קלאַס אוּן דעֲריָבּעַר װעָט דעָר אַרבּײַטעָר-קלאַס לוֹיט 
די היסטאָרישץ נוֹיטװעַנדיִגקײַט ויִעגעַן 

דער סאָציאַליַזם מוּז קומען -- לעהרט אוּנז דעַר היַסטאָריִשׂער 
מאַטעריאַליִזם -- ניִט דער פֿאַר, װײַל עֶר. אִיז יושר'דיגער, עהרלילער 
אוּן הומאַנעַר פֿוּן די אִיצּעֶריִגע אָרדננגען, ניִט דעֲריבּעֶר, װײַל די 
געפֿיהלען, ‏ די שעהנע מדוֹת פֿוּן ‏ פֿערשיַדענע. מעֶנְשׁעַן ‏ פֿערלאַנגען 
אַזאַ גערעַכֿטיִנע. אָרדטנג ; עֶר מוּז קומען, װײַל די נוטװעַנדינקײַט, די 
אָביעֶקטיִווע געַזעַצעֶן פֿון דעֶר היסטאָריע, די פּראָדוּקטיװוע קרעפֿטען 
פֿיִהרען דעֲרצו. | 

דוּרך מאַרקט'ס . עֶנטדעֲקוּנג פֿוּנם היַסטאָרישעַן מאַפּעריאַליזם, 
אַז. די נאַנצע. געַזעַלשאַפֿטליכֿע עַנטװיקלונג. אִיז אָבַּהענגיַג פֿוּן די 
פּהאָדוּקטיװוע קהעפֿטען, האָט דער סאָציָאַליִזם אויפֿגעהעַרט צוּ זײַן 
ְּלוֹיז אַ שעֶנעֶס װאָרט, אַ פֿײַנע אוּן אַיידעַלע שטרעכּוּנג, טר אַ נוֹים: 
װעֶנ דיַנק ײַט, אַרעוּלטאַט פֿון די פּראָדוּקטיווע קרעפּטען. דעָר 
סאָציָאַליַזם אִיז אוֹיף דעָם אופֿן געַװאָרעְן װיִסעַנ:. 
שאַפֿטליַך בּעַגריִנדצט. 


מיר האַלטעַן ניִט פֿאַר אִיבּעֲריג דאָ זיך עַטװאָס אָבּצוּשטעַלען 
אוֹיף די מאָדעַרנע פֿראַנע : , אוֹיבּ די היסטאָדי:שע ניטװעַנדיִנקײַט -- 
פֿהענעַן מאָדערנע בּעלי-הבּתּיישע געַלעָהרטע -- אוֹיבּ די היַסטאָריִשע 
נימװעַנדיִנקײַט װעָם סײַ װײ סײַ פֿיִהרעַן צום סאָציאַליַזם, טאָ צוּ װאָס 
האַרף מען נאָר די פּראָפּאַנאַנדע אוּן אַגיטאַציע ? דער ציִעל װעָט דאָך 
עַררײַפֿט װעֶרעַן אוֹיך אָדן אַ שִׁים מיה אוּן מאַטעַרניִם לוים די נוֹים- 
װעַנדגקײַט, לוט די אָבּיעֶקטיוועַ געזעצען ?4 

מיֶר האָכּעַן שׁוֹין געהאַט די מעגליכֿקײַט צוּ זעָהן, אַז די פּראָדוּק? 
וע קהעפֿטען בּעקומען זײַעהץ פּאַסענרע געזעלשאַפֿטליַכע פֿאָרמעַן 
יט בּגניבֿה, אָהן דעָם װיִסען פֿון מענשען. אָהן העָם אָנטײַל פֿון 
מענשעַנס שכֿל קען אִינּעֶרהוֹיפּט קײַן פֿערענדעחינג אִין הער געֲזעַל: 
שאַפֿט ניִט פֿאָרקוּמעַן. די פּראָדוּקטיווע קרעפֿטען קענען זיַענעֶן בּלוֹיז 
דעֲריבֹּעָר, װײַל זײַ בּעַשאַפֿעַן אַזאַ סנינֹֿה, ואוּ די מענשען בּעַקוּמעַן 
דוֹקא אַ זוֹינעַ מײַטנגען אוּן אִיבּערצײַטנגעַן, װי עס פַּאַסט פֿאַר 
זײַערע אִינטערעַפען. יעֶדע פֿערעַנדערונג מוּז אַלזאָ} פֿריָהעַר דוּר5ֿ. 
געהן דוּרך די מהוֹת פֿוּן די מענשעַן. דער בּעװאוּסטזײַן מוּז זײַן דער 
פֿעַרמיַטלער צװיִשׂעַן די פּראָדוקטוװע קרעפֿטען אוּן די געזעַלשאַפּטליכע 
פֿאָרמען, וועלכֿע דאַרפֿען זײַן צוּ זי צונעפּאַסט. דער בּעוואוסטזײַן, אַזוֹי 
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- = אוֹיךְ דער װײַלעֶן, מיז זײַן די סכּה פֿון דֹעָר נײַעָר אָרדטע אוּן דעַה. ‏ / 
== רעַזלטאַט פֿון די העַרשׁענדע פּראָדוּקטיוע קרעפֿטען. ער הענט אַלס - 
== אַמיַטעַלריִנג צװיִשׁעַן די אַחמונע פכיכֹה אוּן די שפּעַטעררינע רֹעַ* 
| == פֿאָרמען. װעַן מיַר זאָגען אַז די אָדעֶר יעֶנעַ פֿאָרם אִיז היסטאָריש נוֹישז - 
| = װענדיַג הײיַסט ניִם, אַז: די נוֹימװעַנדינקײַט װאָלם נְעֲפֿהרט דעֲרצּ ‏ . 
- = אה ן דעם בּעװאוּסטזײַן, אוּן אָהן דעָם מענשענס װיַלען : דאָס הײַסט טה / . 
?= אַז לוֹיט די היִסטאָריִשע נוֹיטװעַנדיגקײַט מוּו דער בּעװואוּסטוײַן זײַן / 
נראַד אַזוֹי אוּן ניט אַנדערש, אַז דער מעֲנשׁ מוּו דוֹקֹא װעֲלעָן ‏ / 
אוּן פֿעַרלאַנגעַן אַזאַ אָרדננג, װעֲלכעָ אִיו צינעַפּאַסט צוּ די פּהאָדוק= 
מיווע קרעפֿטען. כּל זמן דער מח פֿון:מענשׁעֶן אִיו אָנגעפֿילט מיט / א 
די אַיינדריקע פֿוּן דער אַלטעֶר אָבּגעֶלענּטֹעֶר סכיכֿה, װעָט דעָר בע" / 
װאוסטזײַן אוּן װיַלען. אוֹיך זײַן רעאַקציַאָנְעַה, אָבּנעַלעְבּט, פֿעהאַלטעט- 
די פּראָפּאַנאַנדע אוּן אַניטאַיצץ װיִרקען מיִט, דעֶר מח זאָל זײַן פֿעֲהוג ‏ / 
צוּ עַמפּפֿאַננעַן די ג ײַעַ אינדריַקע פֿוּן דער נײַעָהּ סבֿיבֿה, װעלכע / 
ועלען פֿעַרדרינגען אוּן אַרוֹיפשטופּען די אַלטץ. דער בּעואוסטוײַן װעָט ‏ / 
זיך עַראַען אוּן זיִך בּעַפֿרײַעֶן פֿון די אַלטע אָבּגעַלעַנּטע אִיבּעֶר. 
צײַנוּננעַן אוּן וװועָם בּעֲקוּמעַן דורך די נײַע אַיינדריקע אַ אָמתץ פאָר- 


שטעֲלוּנג, ריכטינע בּיִלדעֶר פֿון דער װיַרקליכקײַט לוֹים די אֶמתץָ / 
| פֿאָדעַרוּנגעֶן פֿוּן די פּראָדוּקטיָװוע קרעפֿטעַן. װאָס שמאַרקער עֶס װעַנען / 


די פּראָפּאַנאַנדע אוּן אַניטאַציע, אַלם צײַטינעֶר װעֶרט דער בּעוואומט- 
זײַן, אַלס עֶנעֶריִשׁעָר טהעָט אַרוֹיס דער נײַעֶר װיַלען אוּן אַלס ניִכֿעָה : 
ועָלעֶן קוּמען די געװינשטע פֿעַרעַנדערוּנגען. דעָם מענשענס בּעֲװאוסט" ‏ / 
זײַן אִיו דעֶר בּאָדעַן, דאָס מאַטעריָאַל, אִיבּעֶר װעַלכֿע די היסטאָריישע : 
נֹיטװעַנדיִנקײַט אַרבּײַט. עָם פֿערשטעהט זיך, אַז װאָס הײַכֿעַר אוּן. 
פֿתכטבּאַרעַר דיזער בּאָדעַן אִיז; אַלס גיִכֹעַר אוּן ּעֶסער װוירקט הי 
היַסטאָרי:שע נוטװענדינקײַט. פּראָפּאַגאַנדע אוּן אַניטאַציעַ גהיטען אָן ‏ / 
אַ בּאָדעַן, ואוּ. די אָבּיעֶקטיָועָ געַזעצען זאָלעַן אַרבּײַטעַן אוּן װיַרקען 
אונגעשטערט אוּן ממילא מיִט אַ בּעסערעַן עַרפֿאָלג. זיַצעַן. אוּן װאַרפען 
מיַט צוזאַמענגעלענטע העֲנד אוּן. האָנּעַן. בּטהוֹן ‏ אִין . די היסטאָרישע 
נוֹיטװעַנדיִגקײַט, הײַסט פֿעַרלעַננערעַן אוּן אָכּהאַלטעַן דעַם ואוקס פֿון 
רי נײַע געזעלשאַפֿטליכֿע פֿאָרמען; אוּן. אַיינריכֿטוּנגעַן. 

ועַן ‏ מעָן ציִנדט אָן האָלץ, בּרעֶנט עָם מיט אַ נויטװעַנדיִגקײַט 
פֿין. כֿעַמיִשעַן געַחָעֶץ, דאָס קוֹילעֶן-שטאָף פֿון האָלץ פֿעראַייניַנט זיף 
מיִט דעָם זוֹיעֶר-שטאָף פֿון דער לופֿט. דיַזעָם נַעֲעֶץ אִיז אַ נאַטיַרליכֿע 
נוישװעַנדיִגקײַט ‏ אוּן - העננט ניִט אָב פֿון. אוּנזעֶר סיבּיעַקט.. דאָס ליגט 
אוֹיסעֶר אוּנזעֶרע קתעפֿטען..-מיָר, אַלס סיבּיעֶקטעַן, . זענעֶן. אָבּעֶר בּכֹּה 
צוּ בּעשאַפֿעֶן. בּעֲדיִננוננעֶן,. ואוּ דו נאַטיַרליכֿע. נעָועַצעֶן זאָלעַן. מעֲהה שש 

,אס 


ײַרקען ! אֶדעֶר װעניִגעַר װיִרקעַן. מיַר קענעַן צוּגעבּעַן מעֲהר לוּפֿט, 


- דש פֿײַעֶר װעָט זיִך אוֹפֿבּלאָזען אוּן . בּרענען טיט מעֲהר עַנעֲרניץ. 


אי מיָר האָבּעֶן הײַסט עֶס געֲגעֶבּעָן פֿרײַהײַט דעם געֲזעץ, װאָס ליגט אוֹיסער 


אוּנז. מיַר קענען אוֹיךְ פֿעַרשטיִקען דעם פֿײַער, אֶבּנעָהמען פֿוּן אִיהם 


די נויטינע לוּמט און דאָס נאַטירליכע געזעֵץ װועט ניט קענען װיַרקען, 


װײַל עֶס האָט ניט מאַטעַריָאַל, אַ בּאָדעֶן, װאוּ זיִך צו פֿערשפּרײַטעַן. 
פּראָפּאַנאַנדע אוּן אַניטאַציע בּעַשאַפֿען ניט די נאַטיִרליכֿע נוֹיטווענ? 


דיַגקײַט פֿון סאָציָאַליָזם, זײַ נעָהמען נוּר אַװעָק די מניעות, זײַ רײַניִגעַן 


אָ דְעָם ּלאַץ, אום די אָבּעַקטיוע געזעַצען, די טויטװעַנרינקײַט זאָלגן 


עָר װיַרקעֶן אוּן דעַרמיט טפֿא דעַרנעהנטערעַן די פאָציָאַליסטישע 
אָרדננג . 


בּיִז אִיצטעֶר האָכּעַן מיָר זיך בּעֲמיָהט צוּ עֶרקלעהרען ‏ בְּלוֹיז 
אַ יין זײַט פֿוּן דעָם װיִסעַנשאַפֿטליכען. סאָציאַליַזם, די פֿיִלאָזאָפֿישע 
זײַט. דער סאָציאַליִסטיִשער אִידעֲאַל אִין אָנפֿאַנג פֿון 19:טעַן יאָהר: 
דונדערט, װעַללֹעֶר האָט צוּגעצוֹינעְן מיִט זײַן שעהנקײַט די בּעסטע, 
בּענײַסטערסטע אוּן עֶהרליכסטע דענקער, װי ראָבּעֶרט אֶעֶן, סען 


ס יָמאָן אוּן פֿוּריץ אִיז געשטאַנען אוֹיסעָר דער װיַרקליכֿקײַט, עֶר 


האָט ניִט נעהאַט קײַן רעאַלעֶן בּאָדען, װײַל קײַנעֶר האָט ניט געַזעָהן 
די מעַגליכֿקײַטעַן אוּן די מיטלען, װי צוּ קוּמעַן צוּ אֵיהם.- אִין דאַ: 


ו מאָלסדיַנען סאָציָאַליַזם האָט מען זיִך ניִט געקענט אִיבּעַרצײַגעַן, 


מר גלויבעַן. יענע; װעֶלכֹע האָנּעַן אִיבּערהוֹיפּט געֲגלויבּט אִין דעַר 
פֿעַרפֿאָלקאָמוּנג.- פֿון מעַנשליכען געשלעכט, אי מ משיה-צײַטען, װאוּ 
פֿאַלשקײַט; שקר אוּן אִיבּעַריִנע אונרעכטען, װעלען עֶן אַרוֹיסנעשטויסען 
אוּן אונטעַרדריִקט װעָרעֶן פֿון דעם איבּינעֶן אָמת, אַז די רײַסערײַען, 
די מחלוקות װעַלעַן פֿעַרביַטעַן װעָרען אוֹיף אַ איבּיגען שלום, שנאה 
-- אוֹיף ליַעבּע ; קאַמפּף -- אוֹיף אַחדות -- אַזעֲלכֿע מאמינים האָנּעַן אוֹיךְ 
געקענט ג לויבּעַן און האָפֿעַן, אַז דאָס ,דגל-הויז" טי ראָכּערט 
אָעַן חפֿט אָן די הײַנטיַנע אָרדננג) װעָט פֿערענדערט װערעַן אוֹיף 
אַ סאָצואַליסטישע - אָררנּנג. אַ רעאַלע פּאָליִטיק אִיז געֲוועַן דאַרוֹיף 
אוּנמעַנליך צוּ פֿיִהרעַן, װײַל דער גאַנצעֶר אוטאָפּיסטישעַר סאָציְאַליום 
אִיז ניִט געועֶן אַ שכל-זאַך, נור אַ געפֿיִהל-זאַך. דאָס האָט נור נעֲהאַט 
צוּ טהאָן מיט'ן האַרץ, אָבּעֲר ניט מיַט'ץ מח. דער אָאלוסטישער 
אִידֹעָאֵל האָט געשװועבּט אִין דער הוֹיך, עֶרנעֵץ װאוּ צװיִשעַן די ז 
לעֶן, אוּן דאָ אוֹיף דער עֲרר האָט מען אוּנטערדריקט , עִקס ספּלאָאַטיַרט 


,אי 
די היָמ= 


אוֹיפֿין. שעַנדליכֿסטען אופֿן ; דאָרטעַן האָט העָל געלױכֿטען דער ' פא / : 
ציאַליזם אוּן דאָ זעֶנעֶן מעַנשעַן פֿער'חשכ'ש אוּן פֿעַרשׁוואַרצט הי ; 
רעַן אִין די פֿאַבּריקעַן, ואוּ עֶס האָכּען געַהעָרשט שרעקליכע בַּעֲהג" ‏ 
גונגעַן, ניִט זעֲהעֲנדיַג פֿאַר זיך אַ מיטעל, װי כּעַפֿרײַט צי ועַעַן און / 
קוּמעָן צי דער גאולה. אַזוֹי װי אַלע אומאָסיעָם, אִירעַאַלעֶן, 18 
האָבּעַן. ניט קײַן שייכֿות מיט דער גענעַנװאַרט, אוּן װאָס זענעַן נויש ‏ ק 
אוֹיף לופֿטינע, ניט ממשות'דיַנע יסוֹדוֹת, האָט אוֹיךְ דער סאָציאַליסטיִשעַר - 
אִידעֵאַל געמוזט װאָכֿעַריג װעהען, פֿעַרלורען זײַנע אָנהענגער אוּן סֹף / 
כּל סוֹף פֿעַהזאַגדעלט װעָהען אִין אַ ניַעם העליגיעוען אָכּאָט, װעַלכֿעַר 
האָט נר בּכֹּח צוּצוּציִהעַן פֿעַהשיִדעַנע סעקטאַנטען אוּן ניט װײַטױטוע. 
פֿאַנטאַזיאָרעָן. אִין דער אַלטעַר פֿעַרשימעַלטעַר תרכה פֿון אמונה, / 
װאָס דאַרף אַיינפֿאַלען, וערעֶן געשטעֲלט נײַע נעַצקעָם, אוּנטערען נאָ- 0 
מעֶן :, סאָציאַליַזם', ,גלײַכהײַט" (אַואַ מיאוסץ פֿאָרה האָט טאַקץ / 
בּעקוּמען דער הוֹיכֿעֲר סאָציָאַליסטיִשעַר אִיראַל בּײַ סעַסיַמאָנס / 
תּלמידים). 0 
מאַרקם האָט טיט זײַן ענטדעֲקינג פֿוון היסטאָרישעַן מאַטעהּאַײ ‏ - 


ליַזם געװאָרפֿעַן א בּריִק אִיבּעֶר דעָם. תֹּהוֹם,. װאָס האָט אָבּגעטײיַלט הי . 


העֲרליִכֹעָ פאָציָאַליסטי:שע צוּקוּנפֿט פֿוּן דער צרהדינער געַנעַטואַרט, ‏ / 
װאוּ די לופֿט אִיז אָעעֲפֿיִהלט מיט שנאה, קנאה, רציחה א. 1 װי. ‏ / 
מאַרקס האָט געֲװיִועַן, אַז דעָר סאָציאַליזם מוּו קומען, ניט צלעבּ / 
העם גטעֶן ‏ װילעַן פֿוּן די מעֲנשען, טר צוליעבּ אָבעקמיוץ געֶועצעְן ‏ 
פֿוּן דער היַסטאָרישעַר עַנטויִקלוּנג. דעַר סאָציאַליִום אִיו נים אַהיַמעָל- . / 
אִידעָאַל, נור אַ װיַרקליכֿקײַט. ניט על פּי נס וועַלעְן מענשען אוױפֿהעַען 
צוּ עֶקספּלאָאַטיִרעַן אֵיינעֶר דעָם צװײַטען, טר על פּי דרף המבֿע, / 
צוּליִעכּ דעָם נאַטיַרליכען גאַנג פֿוּן דער נעשיַנטע. ניש פֿון הומעַף . / 
ועָט. אַו סיא דער סאָציאַליזם, טר פֿוּן דער עָרר, ניט פֿון / 
אויסעֶן װעט ער צוּ אוּנז עַרשײַנעֶן, ער פֿון אִינװעַניָג, פי 
נפֿא. ‏ אִי נװעַניָג, אִין אוּנזעַר הײַנטיַנער אָרדטנג לינען שיין הי 
זאָמעַן, די זריעה אוֹיף די סאָציאַליַסט:שע צוּקינפֿט. די פּראָהוק- 
טע קרעפֿטעַן פֿון. הײַנטינעַר . קאַפּיטאַליסטישעַר. געַעָלשאַמט -. 
לעָהרט אוּנז דער היִסטאָרי:שער מאַטעֶריאַליום -- זעֶנעֶן דער יסוֹר פֿוּן 
דעָר צוּקוּנפֿטיִנער פאָציאַליַסטישער געכּײַדע. דער תֹּהוֹם ם צוישען די 
גענעֲנואַרט. אוּן א אִיז דוּרך דעָם פֿעַרשװאוּנלעַן.. דער גוּטעָה 
מאָרגען -אִיז אָרגאַנישׁ פֿעַרבּונדעַן מיט דעם אפ הינם, 
האָס אִיז ר נאָך ניט = ס. מאַרקס האָט ניִט ר געַויִזען, 
אַן די. סאָציאַליסטישע אָרדטנג מוז קוּמען, טר אוֹיך, װ!ָ אַזוֹי ײַ וע 
קוּמען,, דו רך װעלכע עֶל; עָמעֲנטעֶן זי װעָט געֲבּוֹיט װעֶרעָן.. מאַרקם האָט 0 
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הי יל 


אָנגעוויִזעֶן אוֹיף דעם קלאַס, עָר עִם אִיז בּעַהופֿען פֿוּן רער היסטאָריץ . 


צױ פֿעַרװיִרקליען דעם סאָציאַליִום. , דיזע גרויסע היַסטאָריִשע ראָליע 
-- לעהרט. אוּנז װײַטער מאַרקם -- קען טר עַרפֿיִהלם װעֶרען דיּרפֿץ 
פּראָלעטאַריאַט, װײַל דעֶר פּראָלעַטאַריאַט אִיז דער אַיינציגעֶר קלאַס, 
װעלכֿעַר האַלט אוֹים אוֹיף זײַנץ פּלײַצעם די גאַנץע געזעַלשאַפֿט. 
פֿוּן אִיהם אוּן ניט פֿון קײַן אַנדער קלאַס אִיז אָבּהעַנגיג דער מול 
אוּן גליִק פֿוּן דעֶר געזעַלשאַפֿט. אִין זײַן האַרץ גליִהען זיִך די פֿונקען, 
װעַלכֿע װעַלען פֿעַרבּדענעַן אוּן הרוֹבֿ מאַלען די אִיצטיגע קאַפּיטאַליס. 
מישע געבּײַדע, אוּן נוּר אִין זײַנע מוסקולעֶן אִיו פֿאַראַן די מאַלט, דוּרף 
װעֲלכֿע עָם װעָט אופֿגעַשטעַלט װעֶרעַן די סאָציאַליסטישע געבּײַדע. 
די אִיבּעריגע קלאַסען קענען אַלײַן אָהן די היָלף פֿוּן אַרבּײַטעָר ניִט 
עקזיַסטיִרעַן  :‏ זײַ לעֶכּעֶן ניִט פֿון דער אֵיינעֶנעֶר האָרעװאַניע, טנ 


פֿוּנ'ם אַרבּײַטעָרס אוּן דעֲריִבּעֶר שטרעָבּעֶן זי ניִם הרוֹבֿ צוּ מאַכֿעַן, נוּר, 


פֿעָרקעֲהרט, אוּנטערצוּהאַלטען די אִיצטיגע אָרדנונג". דיִזע גרוֹיסע עֲקאָ- 
נאָמיִשע. מאַֿט, װאָם לינט פֿעַרבּאָרגעַן אִינם אַרבּײַטער-קלאַס אוּן 
חור װעלכֿע דיזעֶר קלאַס װעָם קענען פֿעַרװיַרקליכֿען דעָם אִידעֲאַל 
פֿון טאָציאַליִום, האָט מאַרקס בּעֲוויעָן מיט זײַן ,מעֲהר-ווערטה'ס טע- 
אָריַעַ". 

האָס אִיז מאַרקס'ס צ װ ייָטעַ עֶנטדעקוּנג דוּר װעֶלכֿע ,דער 


- סאָציאַליַזם אִיז געַװאָרען --װײַ עַנגעָלס דריקט זיך אוֹיס - פֿוּן אַ 


אוטאָפּיע אַ װיַסעַנשאַפֿט". 
אוֹיף דְיִזעֶר צװײיטער עֶנטדעַקוּנג שטיִצט זיך אוֹיך די רעאַלע 
גענעֲנװאַרטס-פּאָליִטיִק, דאָס פּראָגראַם אוּן טאַקטיק פֿוּן פּראָלעַטאַריאַט. 


א) 


א) 
3) 


אינהאלטם-פערצייכניס: 


{; די שִייכוֹת:פון דואלעקטיק צוּם וויפענשאפטליבען 
מאציאליזם . 


װאָט.אִיו:אַזינם היאַלאקטיק ? -- . - -. 7?/י.ז. || 82 
דיי האַלעקטיק מיך - הענעלי +,-*. == וי יו 
ר האלעקמיק צײַ מאַרקפֿן. . :. "יי 0 0 יה 
די עַנטהעקוּנג מון קאַרל;מאַרקם. .*.. -. :- ..... , 2 


מאטעריאלישטישע ויעלט-אנשויאונג, 
אַלנעַמײַנע בּעַנריפֿעַן װעַנעַן ,נײַסט? און ,מאַטעריע" ‏ .- 16 
די אירעֲאַליסט. אוּן מאַטעַריאַליַסט.. שׁיטוֹת אִין דער פֿיִלאָזאָפֿיע 21 
אוּן ן ד; אָזאָפֿי; 
דער פֿאַטעָריאַליִזם אוּן זײַנע בּעװײַועֶן ."".' . : . 40 


די מאָניַסטיישע אַנשויאוּנג אוֹיף די נאַטוה--;*,יק., ‏ יי ר 


זו, דער היכטארישע- מאטעריאליזם, 


די אַנשואונען בי מאַרקטן. . - +. .'  ./'.‏ ה 
!; די היסטארישע נויטווענדיגקייט כון;סאציאליום. 


דער קלאַפעַן-קאַמפּף אִין דער געַועָלשאַפֿט . . . . 6 


: * 
דער זיעג פֿון פּראַלעַטאַריאהאָןצו. 6 .ו...)ש.. /. {) 


יי 4446 שי עי שע----- 
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פֿון ביבֿער-פֿערלאנ 


+ די וועלט! ווילנא, 


4 ,יס 


עֲדוּאַרְד בֶּעלֵאמּי, איִבּעָר הונדערט יאָהר . . 


.6 דָוִד פֵּינְטָקֵיּ,. יוֹם כּפּוּר ; ה. נָאמְבֶערְג,. מעָן וועקט 


*,* עֶרצעֶהלוּננעֶן פֿון דעֶר עֶרשטעֶר פֿראַנצוֹיזישעָר 

העָװאָלוציעָ +. +. . 
6 לֶעוִוין, און א פֿנסטעָרע נאַכֿט + + , . . 
6 ** דעֶר קלײַנבּיַרנעָרליכֿעֶר סאָציאַלוום , . . 
6 דָוִד פֵּינסְקִי,- פֿאַמוליץ צְבָּיֹ". ,6.4 = .י. 
0 יּשְׁקֶעוִויטְשׁ. װועָנעֶן װאַהלרעָכט:: . ו. . . 


6 ק. קאוּטְסְקי. עֶרפֿורטעֶר פּראָנראַם, אין 6 העפֿטען, 
יעדעם העפֿ= 8 קאָס. דאָם גאַנצע בוך 

שִׁיפָּעל, ד! עֶקאָנאָטוְשְעָ איבּעֶרקעהרעָניִש און די 
סאָצואַל:דעֶטאָקראַטיעָ . : 

00 פָּאל עעזִי. צְדָקָה. טל אט : 9 4 ט 5 
1) פָאל לַאפַארְג, דו רעָליניאָן פּֿן קאַפּיטאַל , 


3 ק. קאוּטְסְקִי, קאָנסוּם:פֿעָראײַנען + י . , 


3 ם, לַאסַאל, מאַכֿט אוּן רעכֿט. (עיקר פֿון קאָנסטיטוציע). 


4) : ד! אַרבּײַטעֶר אוּן די געָזעלשאַפֿטלי: 

כֿץָ קלאַפען, (אַרבּײַטעֶר פּראָגראַם), 
5 ק. קאוּטכקי, פֿריִדריַך עֶנְנעָלֹם, (בּיאָגראַפֿיש. , 
86) ** די מעשה פֿון פֿיעֶר בּרְוְרעָר + + . . 
זע) דָוִד פִּינְסָקִי, הײַנטונע יוגע לײַ- + + . . 
8 ק. קאוּטְסְקִי, די פאָציאַלע אובּעֶרקעֶהרעָניִש. . 
9 אֲרְנוּ, די קרבּנוֹת פֿון דעֶר קאָמוּנעַ. + + . 
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*,* צוּ דעֶר נעֶשיִכֿטעָ פֿוּן דעֶר בּעֶלניִשעָר 

אַרבּײַטעֶר בּעָוועָוּנג +.. 
פֶּרֶץ הִירְשְׁבֵּיין, װײַטע אוּן נאָהעָנטע בּיַלדעָר. 3 טקטען 
גֶעמַאנְסְקִי, די כּאַריִועֶר קאָטוּעָי +י . + , 
א, ה, די פאָציאַליסטיִשע פֿראַקציעֶס איִן ציוניזטוּם, , 
פָּאל לַאפַארְג, עָראינעֶרוּנעֶן וועָנעֶן קאַרל טאַרקס. 
רִיקְשְׁטֵיין. 2 װאָס אײַנעָר 8 יק 


קי קאוּמסקי, , אי מאָרנעֶן אָך אש טאר 
וינ" 


קי אע : קלאטקששיקטקהי ‏ 1 שיט 
י, פַּרַאנק, דֹעֶר בּיוּרשעָט בֿײַ דו חיוֹת. ‏ . . 
א, טהוּן, די אַמאָליגע פֿאָלקס בּעֶוועֶוּנג און רוּםי 
לאַנר, אין 9 פײלעָן, יעועָ מײל צוּ 30 קאָפ. 

ד. פִּינָסְקִי , אוִן משונעים הוֹיו . + *. + , 
ק. צֶעטְקִין. ד! פֿרוֹי אוּן אוָהר עָקאָנאָטישע לאַנע 
פּ. רָאל, דו ראָלע פֿוּן לומפּענפּראָלעַטאַריאַם און 
די רעָװאָלוּציעָם. 

מ. מאַקְסִימָאוו. 
ז. קַאצֶענְשְׁטַיין ‏ 
ה, קוּנאָו. די גרוּנד:נעֶזעֶצעֶן פֿון אַנאַרכֿיום + , 
לג ר שכירוה י. +, 2.3 2 ,+ 6 6 } 
*,* די פֿרײע האַױפֿץ. זאַטעֲלבּּך פוּן ליַעדעָר ‏ . . 
אַ. גֶעמַאנְסְקִי, די פּראָפֿעסיאָנעֶלעָ פֿעָראײַנעֶן אוּ 
זײַעָרע אוֹפֿגאַבּעֶן 215 

ס' יוּשְׁקֶעוִויץ, דעֶר הוּנגעָר , איבּעוזעָצט פֿון ונּסיַשעֶן 
פֿון אָלגיִן, 2 


װעָנעָן אַנאַרכֿום. + + + 


א יל 2 79 

אי 8 
יי קי 
64 'ם, בַּאנָאלַעפָּאו. מלחמות און . פּינאַנפעַן - . + .50 |פ 


6) "הו פּויעָהט בַּעֶפרטַאנבי: 6.3.. :7.2 0100 
אי = קר 1 נמש: מקשען?ט 4:8ה. :240 
: 4 גֶערְמַאנוּס, אוֹיגוסט בֹּעֲכֹעָל (מיט. זײַן בֹּיֵלר) . 90 |פ 
- 45 הויפּטְמַאן. די װעֲבֹּעֶר (אִיבּעַרזעצט פון גורוויטש) .|15 4 
4 46) סְיֶערָאי. די אַרבּײַטעֶר בּֿעֶוועגוּנג אִין עֶנגל אַנד . 8130 
יי 7) צוּ דעֶר פעָראַייניגוּנג פוּן ,בּוּנד" מיט דעֶר רוּסל, ס; ד. א! פּ.|1ן; 
| 68 גֶעד *ז לאפ פַארְג. דעֶר עיקר פֿון סאַציַאַלום  .‏ /6 |פ 
9 וו מֶעדֶעם. די נאַציאָנאַלע פראַגע אוּן דן סאָציאַל: 


+ ומאקהעשען 16 ציטאט - בעל .ייה רצ . ' י 2020 
0 ם, אנדסק . דעָר פאָטעַר און יזוהן ‏ .. .. .. .90 |( 
61 רַאפֶּעס. די אונבּעריִהרבּאַרקײַם פוּן פּעֲרואָן א, ז. װו./9|10 
= 2. נַארִין,.? דאָס יבֿיבּעֲלְעַ פוך;נליק.". + , 5עיי, .2 /פ 
8 אָלְגִין. נעֶלעֶכם געַקעֶמפּפּט . :'. , . , 98 9 


4 ק. מַארקס א פר. עֶנְגֶעלם. -- דעֶר קאַטוניסטי; 
שׁעָר מאַניפֿעסט (אִיבּעֶרועֶצש פון דײַטש) מיט 2 
פּאָררעֲרֹצָם פון . ק. קאוטסקי .22 6 אפ 
א סט, = תבט א הן,. שיט /. .20 
6 ק. קאוּמְסקי. די עָקאָנאַמיִשעַ לעָהרעָ פון ק. מאַרקס 
גאַון . העַפּטען):-יוַעָרעָם; /השפטט:צד ז, ידע ...47 /פ 
7 ל, מַארְטָאוֹו. די פּאַליטישע פּאַרטײַעֶן אִין רוסלאַנד, 
אובערונצם . פון אַליביןז ‏ 4:ש1. ; 
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8 פ, רָאֹל+ די עֶקסּראָפּריאַציעָם .  .‏ . .. . , {? | 
9 בָּעְלֵאמִי. אַמעשה מיט װאַסעָר ... , . , 96 |9 
ו 0 אֶלְגִין. /לטצטעַר נקרבץו!?? . היה יי מג 
1 בְּלוּמֶען איז פונקען (9:טעס זאַמעַלבּוך פון ליעדעֶר). |6|25 
9 פּ. הַרְשְׁבֵּיין = אֵיינזאַמע וועלטען ש דישטם. שי וט 
5 כ. ר-ס. פין װאַנעַן נעָהמט הי מלוכה אִיהרעַ הכּנסות 0 9 


יט אוֹיף ווְאָס פֿעַרבּרוֹיכט די רעֲגירונג ראָס 

נטורה אוך ופאלכ) ת"" וי 0 הי" 
א טא הי לטה ייו אי שי ם 
6 מ, א-ר. די אִידיִשְעָ װאַהל:קאַמיטע: עֶן אוּן זטַעֶר 


פ) פן 


ט 


1 כָנוֹ. דעֶר אִידיִשעֶר פּראָלעָטאַריאַט (געֲשיכטעָ אוּן 


7) אי גֶעמַאנְְקִי + וועָמעֶן האר מיר א א 
נאָס. רומש 1'-. + 2 557,226 { 
8י) ל, מַארְטאוו, אַ מתנה דעָם פּױיעֶר. אוּן אַרבּיַיִטעֶר 
9) ק. קאוּטְסקי . וועֶגעֶן דעָר נאַצ. פראַנע אץ ריפלאנד +| 
0, א-ר. ועָר פערטײַדיגט אַמבּעָסטעָן די אִינטעָרעָל 
סעָן פון פאָלק? 
פשאטיוסטיק) . = 21 5 ::?, + עב" /ג 160 
די מַלוּבְה-אָרְרנוּנג א יע 1050 
5 ד. קאסֶעל.. נישט בּעזיענְט.. . . . : . = 2 = 
4 גָארְקי .. דעָר קעֶניג ‏ װאָס לט הויך זײַן פּאָהן /. .|9 
ש װ, וֶוערֶעסַאיְעוו. צום שטעָרנָן .. . . + = 
06 אעמגמואהיש . אִין דער צײַט פון אַפּאָנואָם . 
7ז) שׁ. זַאקם, דעָר היפטאָריִשעֶר מאַטערואַלוםי  .‏ . . 
8 נ, דָאבְּרָאוֹ. די עֶנגלישעַ רעָװאָלוציעָ: +. .. . . 
9 נְיֶעמַאיֶעווסְקִי . רעָװואָלוציאָנעֶרעָ קטָמפּפֿעָר : . - - 
0) ר, קַאהָעל. מאַירקע פון קלײַנען בּול . . : . 
1 בּ. קְרִיטְשְׁעוסְקֵי. טשאַוְּוָום +. (+ ..... . . 
2 דעע. . דעָר 48:טער יאָהר אִין פראַנקרײַך + . . . 
5 ||ן, אַלטָ אװַא . עָטהיִק אוּן מאַרקסיוםי . . . 


4) כַייֶער י. מעָהר. אַרבּײַט אוּן מעָהר-װעֶרטה . . . . ג: . 4 
5) פִישְׁן ער מיליִטאַריזם יא באב 6 ר יי | 
6) לע סִין. פון נאָהעָנט און װײַם' 2. 24: טיה 6 2 
7 ר. ליוּקסֶעמְבּורג . סאָציאַלעַ רעָפאָרם און ר;װאָלוציעָ. ו 
8 קאוּמְסקי + פּראָפּעסיאָנעֶלע פּעראַיינעָן אוּן פּאַרטײ . - : 


6 ניעמַאנְסקי , + די רעװאָלוציע אִין דײַטשלאַנר . . 
0 װן, אַלְטְ אווא. די גרויםע פראַנצווזישע רן עָוואַלוציעָ 

די בּיכֿער , בּײַ װעלפֿע ס'זענען ניט פּערצײַכֿענט רי פּרײַוען, 6 
זענען נאָך ניט אַרױס פוּן דרוק. : 

ביי בעשטצלונגע. מעהר װי אױף 2 רובל --- פארטא מריי, בּו ‏ / 
בעשטעלונגען טעהר װי א'ף 8 רובל --- /?20 ראבאט און פארא פהי, | 
ביי בעשטעלונגען נישט װעניגער, װי איף 29 הבל =- //22 ראבאט 
און פראכט פער בארן פריי . 
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